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BEZPRAWNYCH MAGISTRATU GDANSKIEGO POSTĘPKOW 
z Krzywdą y uszczerbkiem Subftancyi , ublizeniem Prerogatyw 
y uciskiem Osob Stanu SZLACHECKIEGO 
a gwaltem Praw Koronnych czynionych 
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MANIFEST 


OBYWATELOW PRZESWIETNEGO WOIEWODZTWA POMORSKIEGO 
PRZECIW 
MAGISTRATOWI GDANSKIEMU 


O rożne a naybardziey przeciw Stanowi fzlacheckiemu, y Prawom lege 
attentowane . wiolencye. 


PUBLICZNIE ZANIESIONY. 


scien niente PT RRO me tct aa talium eats M turp TERT pn————————— Áá—— READ | 


ctum coram ludicio Civili Scabinali Starogardiensi Die Deci. 
ma Tertia Menfis Septembris Anno Domini Millefimó Septin 
gentefimo Sexagefimó Tertid. t 
Ad Judicium, A&aque prefentia Civilia Scabinalia Starogardienfia 
veniens perfonaliter Generofus Thomas Ukleia Czarnowiki, obtulit Ju- 
dicio przfenti ad acticandum, & in parata Copia ad ingrofsandum Actis 
prafentibus porrexit Manifeftationem ex parte Generoforum Nobi- 
lium Palatinatüs Pomeranie Incolarum, contra Prenobilem Magiftra- 
tum Gedanenfem, factam, manibufque Eorundem fubfcriptam, Polo- 
nico Jdiomate conceptam, cujus per Judicium prefens fubfcripte te- 
nor de verbo ad Verbum eft is, qui fequitur. My Obywatele Woje- 
wodztwa Pomorfkiego ziachawfzy fię na Seymik dzifieyfzy Electionis 
Judicum Deputatorum ad Tribunal Regni Petricovienfe, gdy nas do- ' 
chodza autentyczne tak Braci nafzych dobrze urodzonych, y Pofsef yo: 
natow Woiewcdztw tuteyfzych Obywatelow, iako y Korony Polikiey 
w krzywdach poniefionych ulkarzania, ktorych y fami na ofobach y 
Fortunach nafzych włafnych od Miafta J. K. M. Gdanfka częftokroć do- 
świadczamy, bacząc oraz iuż nad miarę Magiftratu Gdanfkiego przeciw- 
ko Stanowi Szlacheckiemu ośmielone konfpiracye, y nieuftanne kło- 
tnie z wzrufzeniem powfzechney fpokoyności, a krzwdę publiczną wy- 
raźnym Prawom Koronnym, y ufzczerbek wolności Prerogatyw Szla- 
checkich uczynione, oktorych całość, życia y fubftancye nafze wfpot 
wfzyfcy iednoftaynym umysłem łożyć, y ażardować pryrzekamy. Reas- 
fumuiąc wízyftkie, tak przedtym coram Actis terreftribus Derfchavi- 
enfibus, & aliis quibusvis Regni. authenticis, przez kogożkolwiek eo no-: - 
mine, iako y nie dawno coram AGis caftrenfibus Palatinatüs Pomera-> 
nie Skarfzevienfibus Feriá Quarta poft Feftum Sanćtifiime & Indivi- 
dux Trinitatis Anno przfenti, pierwfzy przez W. Imć Pana Kierno- 
zickiego Podftolica Eukowtkiego o gwałtowne nayście przez żołnierzy 
Gdanfkich ftancyi Jego, poymanie, y więzenie, drugi przez Jch Mciow 
Niedobylíkiego Woyfzczyca Sanockiego, y Brzezickiego, o pope na 
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ulicy w fwych interefsach przechodzących bezbronnych y n iewinnych 
przez tychże żołnierzy Gdarifkich, trzeci przez WW. Ich Mciow Urzę- 
dnikow Officyaliftow, y Obywatelow ftanu Rycerfkiego Korony Pol 
fkiey y Wielkiego Xicftwa Litewikiego defluitacyi tak fwoich, iako y Ja 
śnie Oświeconych, Jaśnie Wielmoźnych Pryncypałow fwoich attentu- 
iących wraz do liczby fiedmdziefiąt dżiewięciu zkomputowanych, o pu- 
bliczną krzywdęy defpekt StanuRycertkiego ucifk, z utzczerbek Fortun, 
y Ofob Jch przywlafzczanie fobie przez Magiftrat Gdantki władzy fą- 
dzenia Ofob Sżlacheckich w fw ych Urzędach Burgrabiego y Wice-Pre- 
zydenta, przeciw wielokrotnym Prawom azPrawa przyzwoitey z Mie- 
fzczan y Rzemieślnikow Gdanfkich ludzi fwoich ftatki Polfkie fwemi 
Morikiemy rozbiiaiących, Kupców miary do mierzenia zboż Polfkich 
więkfze poddaigcych, dłużnikow fig nie wypłacaiących, żołnierzy y in- 
nych 10021 gwałty y 1: zkody Ofobom Stanu Rycerfkiego y Ich ludziom 
czyniących, nie czynienie íprawiedliwoSci, owfzem 2 tekwiruigeych 
urąganie, y Żarty, naiscia y nafyłania żołnierzy na [iancye, więzienia 
włafną zuchwałością Szlachty bicia, y ludzi zabiiania, pfami przez nie: 
sforność, czy niedozor Ich ludzi Políkich kaleczenia, y fpafania, Poda: 
tkow, Akcyzy, y troiakowego wymaganje, y inne tym podobne zu- 
chwałości, gwałty, uciłki, y tak Ofob, iako y Fortun Szlacheckich ni- 
fzczenie, Prerogatyw pogarde; czwarty in Judicio feabinali Derfchavi- 
enfi die Quarta junii Anno itidem prefenti, przez Ich Mciow Adama 
Roieckiego Jaśnie Wielmożnego Potockiego Kafztelana Słońlkiego, Tana 
Skrżynieckiego, Jaśnie Wiclmoznego Miączyńfkiego Starofty Kamiono 
polikiego, Francifzka W yfockiego, Jaśnie. Wielmożnego Muczyntkiego 
Woiewody Czerniechowikiego Komifarzow, y Szyprow o zabicie dwoch 
flifow, y pokaliczenie drugich y infze gwałty y oppreffye, a z tych wfży- 
ftkich naymnieyfzą na rekwizycye nie uczynioną w agiftracie Gdań: 
fkim fprawiedliwość; Piąty, przed temiż Aktami Grodzkiemi Skarfzew»- 
fkiemi Feria Sexta in craftino Fefti Nativitatis Gloriofiflim« Virginis 
Marix proxime | reterita przez Jaśnie Wielmoznego Tomafza Czap- 
fkiego Knyfzyńlkiego, Bratyantkiego, Radzyfkiego, Lakorfkiego &c. Sta: 
roftę, w publiczney Fraw krzywdzie, y włafnych dolegliwościach prze». 
ciwko Magiftratowi Gdańfkiemu zabiefione, tu zaśw kongresfie nafzym 
z ciężkim na krnąbrność Magiftrątu Gdańlkiego, y gwałeenie Praw Ko- 
ronnych, tam de Foro, quam de fecuritate Ofob, Prerogatyw Dobr y 
ludzi Szlacheckich, & contra Violatores eorum poftanowionych użale: 
niem fic produkowane Manifefta, y do nich fie przychylaige, wiecey ié- 
dnak z włafney tychże Miafta Gdanlka, czyli Magiftratu Jego zuchwałości 
dochodząc, y uwazaigc praktyki, ten publiczny pezeeiw pomienionemu 
Magiftratowi Gdanfkiemu dalfzym zamyslaiac zabieżeć Inkonwenien- 
cyom, y pofkromis. zuchwałość' zanofiemy Manifeft y proteftuiemy fie. 
Jz oni Praw fwoich, ktoremi Rzeczpofpolita Polika Miafto Gdafifk w na. 
dzieię przyzwoitey wietności, tak w dyfponowanym rożnych Towa 
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row, yfukien Lamorskich nie innad tylko do Polfki przez Gdańfk wpro- 
wadzeniu, ynaznaczoney Gdańfku tychze fukien obfigillacyi, także prze- 
pifaney zobz Polikich niegdzieindziey, tylko doGdantka def uitacyi, iako 
też y w powierzoney Magiftratowi Gdaüfkiemu. Polfkiey w Gdańfku 
Fortecy Manutencyi dopufzczoney dla obrony Jeyże, y bezpieczeńftwa 
wewnętrznego żołnierza Konferwacyi, y dyfpozycyi pozwoloncy Men- 
nicy, ywyfyłania Deputowanych na feymiki, y Generały, ubogaciła, 
y opatrzyła obficie zażywaiąc na złe, abardziey znich iake$ fobie nad 
Pollkim Narodem, y ftanem Rycerfkim wnieść prxdominium ufiłuiąc, 
ftan "Ryceríki na ofobach, Honorze, y fubftancyach krzywdzą, lżą, y 
ucilkaią. Ani zważając na Prawa, ftatuta y Konftytucye Anni 1538 
Sigifmundi Regis, & Anni 1496, Joannis Adalberti od fzlachty, y jch 
IK miotkow, bydło y inne domowe rzeczy na przedąż wożących, cła wy- 
bierania zakazujące, Anni 1629. podobnie cła y czopowego od Win 

Miodow, Sledzi y foli {zlacheckich tamuiącą. Annorum 1638. & 1736. 
fingulariter obywatelow Ziem Prufkich, y Szlachte od wfzelkich podat- 
kow uwalniaigce, Annorum 1527. vol: 1. fol: 476. 1607 mi vol: 2. fol: 
1606. 1611mi vol: 3. fol: 12. & 15. 1659 ni vol: 4.fol: 599. 1685ti vol: 
5. folk721. ofałfzywey monecie, y przeciw falízywa kuiącym z furo: 
wym rygoren poftanowione, Annorum 1422, fol: 83. r433tii fol: 93. 
1496ti fol: 248. 1538vi fol: 321, 1540mi fol: $59 vol: r. 155omi vol: 
2. fol: 599. 1588vi vol: 3. fol: 462. befpieczeńftwo ofob fzlacheckich 
oftrzegaiące, y aby przez nikogo nawet przez Krola nie imane y nie: 
więzione były, opifuiącę. A inne de Evocatione extra Forum uftanc- 
wione, yaby nikt do nieprzyzwoitego fobie 1300 pociągany nie był 
ex reatu, ale w wlafney odpowiedział Jurifdykcyi, to ieft, fzlachcie w 
Grodzie, w Ziemftwie, lub Trybunale pro natura fprawy, a Miefzcza- 
nin w Magiftracie (oprocz fpraw recentis criminis, Fisci, ex re Acto- 
rum y Kancellaryi, toicft, odenegacyą Aktow, Depaktacya Fabrykacya 
&c- y z Dobr Ziemlkick) (gdybi ie miał) w ktorych fprawach w Grodach, 
Ziemftwach, y Trybunałach odpow iadaé powinien ) a Magiftrat przed 
Krolem, oftrzegaiące, y aby Actor femper fequatur Forum rei, dys- 
ponuigce, żeby zaś Jurisdykcye Mieyfkie Prawa fobie iakiegokolwiek, v 
władzy nad ftanem y ofobami fzlacheckiemi nie uzurpowały, furowo 
opifuiące. Jako Annorum 1520. ftatut Toruńfki in vol: 1. fôl: 396. & 
1527mi Konftytucye Krakowfkie vol: eodem fol: 477. articulo 20. za 
Krola Zygmunta Pierwszego fzlacheckie Ofoby, lubo in recenti tan- 
tum, crimine. urzędom. Mieyfkim przytrzymywać pozwalają ale Jch 
fądzić, y karać bez Starofty Grodowego, albo Jego Podftarosciego 
Grodzkiego, fub pena Capitis Proconfulis, & unius Confulis illius . 
Civitatis, ktoreby fie w {ad famo. wdać miało, zakazuig. Annorum 
1526. Ordinatio. Ducatis Pruflie Gedanenfis articulo r3. & 14. & 
Conftitutiones Terrarum Enele T hgruni conciliatz per Sigismun- 

dum 
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dum Regem Anno 1538. in Comitiis confirmatz articulis 14. 15. & 
16. fzlacheckie Ofoby chociażby Dekretami Woiewodzemi, lub Kon- 
wentu Generalnego zkonwinkowane, y do imania fkazane, aby poimane 
w więzienie nie Mieyfkie ale woiewodze oddawane byłi, a gdyby dła 
nie będącego zamku, w. Mieyfkim więzieniu lokowane bydź mufiały, 
w władzy iednak Woiewodzey, a nie Mieyłkiey, aby zoftali, oraz aby 
każdy do fwego przyfwoitego Sądu pozywany był, pod karami przykazu- 
ią. Anni 1550. za Zygmunta AuguftaKrola Konftytucya Piotrkowikafol: 
7. art: 41. tak pifze: Acz to Prawem pofpolitym opifano, a wfzakoż y 
teraz uftanawiamy: ]2 żaden nie ma wyzywać do żadnego fądu o rzecz, 
ktoraby onemu fądowi nie należała, pod winą w ftatucie opifaną. Kon- 
ftytucye Miaftu Gdańlku przepifane Seymem.Anni 1570. potwierdzone 
articulo de Executione rei iudicate in his verbis Eam tamen faculta- 
tem fic finibus fuis terminatam volumus, Magiítratus ne talia inftitue- 
re, aut ordinare przfumat, quz ab Officiis Eorum aliena, & Juri ufi- 


tatoatque commun! libertati contraria, denique ipfi etiam &quitati incon- 


fentanea effe videantur, -Władzą Magiítratu Gdań kiego okrefłaią. An- . 


norum 1593. & 1598. Konftytucie -Warfzawkie za Zigmunta Trze- 
ciego in vok 2, foliis, pierwszą. 1399. drugą 1451. fzlachtę w Mia- 
ftch gwałty czyniących, lubo fądźzie Urzędowi Mieyikiemu in recen: 
titantum crimine, ale wraz z Urzędem Grodzkim, ztym dokładem, 
i gdzieby między Urzędami f porka y wątpliwość iaka zachodziła Jnfor- 
macyi tribunalikiey też urzędy zafięgać miały, & falvaappellatione fzlach- 
cicowi tylko na Trybunał pozwalaig. Anni 1633. Konftytucya przy 
Koronacyi Krola Władyllawa czwartego fol: 25. articulo 27. tit: 0 
fądach abufum ftatutu Toruńfkiego Miaftom, w tym, iż fzlachtę in re- 
centi crimine 2 Pifarzami tylko Grodzkiemi fądzić fię ważyli, wyrzuca, 

aby tylko zfamym Staroftą lub Podftaroscim, Grodzkiemi odtąd 
fądzili, fub pna capitis, przykazuie. A Miefzczan in Caufis ex re Bo- 
norum Terreftrium, in caufis 68016, & fingvinis, excifionis nemo- 
rum, Borrarum, & fyluarum, ac in caufis proprii laboris, in Caufis 
Criminalibus, także o nieoddawanie podatkow uchwalonych, y nie do- 
fyé uczynienie uftawom urzędow Woiewodzych, Staroscinych, w 
Grodach, Ziemftwach, lub Trybunałach do odpowiedzi przycifka. 
Annorum 1632. art: 25. 1648. fol: §. 1668. fol: 9. & 1574ti folio iti- 
dem 9. Konfederacye chociaż Jurisdykcyi Mieyfkiey na Ofobi wfzelkiey 
Kondycyi w Miaftach gwałty, y tumulty czyniące, w Sprawach iednak 
tylko recentis criminis według ftatutu Toruńfkiego dopufzczaią, nie 
inaczey iednak, aż przy fądzie Kapturowym, Sz manente Decretorum 
conclufione penes pluralitatem fędziow Kapturowych, tak, aby dwie 
częfci fędziow Kapturowych, a trzecią część Rady Mieyfkiey decydo- 
wała. O więcey Anni 1611. fol: 4. tit: Deklaracya befpieczenftwa pos- 
politego, paragrapho: Do tego, iż w Miefciech etc: Konftytucya War- 
fzawika, Jurisdykcyą urzedow Mieyfkich nad ofobami a 

chociaż 
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chociaé w Miaftach exorbituiącemi y Loznymicale znofi, ale do Urzędu 
Grodzkiego tyciże w Miaftach exorbituiących loznych Szlachte ta- 
cto Termino o gwałty, iako & in caufis civilibus falva appellatione 


' na Trybunał pozywac nakazuie. Anni 1627. fol: 14.art: 24. tit: Mia- 


fto Toruń y Gdańlk Miefzczanom tychże Miaft o gwałty przez Szlach- 
tę czynione vigore juris correcti przed Woiewody, & aliis fubselliis 
przeciw Gwałtownikom criminaliter ad penis Legum Prawem czy- 
nić wyznaczaig. Anni 1654. za Jana Kazimierza Krola Konftytucya 
fol: 13. art: 18. tit: Deklaracya płacenia podatkow: Do płacenia pu- 
blicznych podatkow Seymami, & Laudis uchwalonych Szlachte y Duch- 
owiefittwo w Miaftach Kamienice, Folwarki, y Dwory Prawom Mieys- 
kim podległe maiących, z tych Kamienic, Folwarkow y Dworow 
przylaczai, ale o Retenta onych nie w urzędzie Mieytkim, ale w 
Grodzkim, lub Trybunale Prawem czynić ztąż zatrzymuiącą Szlachtą 
Exaktorom Ziemikiem determinuie. Miaftom zaś tylko tych Retentow 
przez Szlachte lub Duchowienitwo zatrzymanych do Exaktorow 
Ziemfkich Reieftrzyk ręką Burmiftrża podpifany oddawać, moc, y po- 
winność zoftawuie. Nie mowiem na przerzeczone Prawa nie zważaiąc, 
owfzem też Prawa, a naybardziey co do Praw wolnosci, Prerogatyw, 
y ofobliwfzego ufzczęsliwienia, ubefpieczenia, y dyftynkcyi ftanu E 
cerfkiego przez P'redecefforow nafzych zallugami wielkiemi, ażardem 
fubftancyi, zdrowia,:krwi, yżycia wypracowane y uftanowione abfolu- 
tną rozwiezuigc y znofząc władzą, a gwaicac we wízyfítkim. Podatk: 
w Kroleftwie Polfkim całym, y Panftwach Jemu złączonych nieprak- 
tykowane, Jeden Akcyzy od Wiktuałow do Miafta Gdanfka z Dobr 
fzlacheckich czafem na przedaż, a więcey na własną Senatorow, urzę- 
dnikow Polfkich, y Ofob fzlacheckich w Miefcie Gdanfku rezyduią- 
cych, lub dla Jntereffu bawiących potrzebę y Kuchnią wprowadzanych. 
Drugi Troiakowy przy Bramach Mieyikich po wydzwonieniu do zam- 
kniccia Jch, przed żamknięciem w godzinie iedney, y w dzień kiedy- 
kolwiek tyłko Jm fię Bram przymknąć chęć przywidzi, y każą od 
Ofoby po Troiaku w Bramach do Miafta, lub z Miasta wychodzącey 
do płacenia onych , tak Ludzi nafzych, iako y nis famych bez excep- 
cyi wfzyftkich furewoscią Zołnierzy (wych Gdańlkich tegoż : z dyfpo- 
zycyi Magiftratu Gdanfkiego przeftrzegaiących in cafu niezapłacenia 
przytrzymywaniem w Biamach, fzarpaniem, biciem, fekweftrowa- 
niem, y Konfifkowaniem, przewożonych Wiktuałow, w Brew wyra- 
inym Prawom, y ofobliwfzym Laudom Prowincyi nafzey, a fpecifice 
Anni 1713. Die 21 Mai in Conventu Generali Manieburgenfi uchwalo- 
nego przymufzaig. W Mennicy fwoiey piniądze bezprzyzwoitego we- 
wnętrznego waloru, a ztąd w żadnym Panftwie, ani Koronie Polfkiey 
kurfu nie maiace, bić każą, y nimi nas tu z utratą fubftancyi nafzych 
za zboża, y inne Jntraty na(ze zarażają, tak dalece,że nigdzie indziey ie 
| s wydać ` 
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wydać nie mogac na powrot tylko do Gdańfka Kupcom. marnie, y 


mniey czafem potrzebnie wydawać mufiemy. Złoto zaś zagraniczne | 


że {woy wewnętrzny maiące walor; a w Kroleftwie. Pollkim, y Pro- 
wincyi nafzey przez Konftytucyą Anni 1717. iako y innymi tak dyfpo- 
zycyami Jaśnie WW. Podfkarbich Wielkich Koronnych, iako y Preju- 
dykatami Trybunalfkiemi na fundamencie teyże Konftytucyi wypadłe- 


mi do ośmnaftu złotych Polkich redukowane, do złotych Prutkich ie-. 


denaftu, złotych Polikich 23. groff: 6. fzelągow 2. wynofzących, pod- 


wyżfzaią, y wfelkich piniędzy kurs fwoy wymyślny ani z walorem we-: 


wnętrznym ani zdyfpozycyami Podfkarbiego Wielkiego Koronnego,ani 


z kurfem Koronnym nie zgadzaiący fic uftanawiaią, a nas, iako y wfzy- ` 


ftkich Obywatelow Koronnych y W. Xieftwa Litewfkiego, do brania 
Ich w kurrencyi przez fiebie wymyslaney dyfpozycyami fwemi przy- 
naglaià. Zboża roznego Rodzaiu tak lądem, iako y wodą przez Nas y 
wfzyftkich Jaśnie WW. Ich Mciow Panow Braci nafzych Obywatelow 
Korony Polkiey, y Wielkiego Xiçtwa Litewikiego do Gdafilka dowo- 
żone, miarą więkfzą nie dobrze ftrychowaną za ftaraniem, y podkupie- 
niem Kupcow, a zufzczerbkiem Fortun nafzych przez Miernikow {wych 
mierzą przeciw wyrazncy Dekretu oftatniey Kommiff yi Gdanfkiey de- 
cyzyi. Żołnierzy fwych przez Rzeczpofpolitą dla obrony, Fortecy y 
utrzymania bezpieczenftwa wewnętrznego, pozwolonych, a dopiero 
wfpomnioną oftatnią Komiffyą nawet do Exekucyi Miefzczanina zaka- 
. zanych, rozwiezley, y w meprzynalezytey trzymaią karności, a tak aZ 
zołnierze przy Moftach y Ulicach częftokroć bez kommendy ftoiący, y 

iiani, Ludzi nafzych, y Flifow Polikich, a wielekroć y.nas famych, lub 
000 y Panow Polikich, a wfpoł Braci nafzych w fwych przecho- 
dzących intereffach niewinnych biią, kaleczą, biorą do więzienia, y Lo- 
chow ciemnych nieprzyftoynych wtrącaią, Stancye nachodzą, y roźne 
gwalty, Attaki, y tumulty zamiaft przeftrzegania publicznego bezpie- 
czeńfiwa czynią, do czego hie tylko rozwiożłością, Yniekarnością. żoł- 
nierfką zachęceni, ale y złym {wey Zwierzchności Magiftratu Gdańtkie- 
go przykładem zgorfzeni, tym {3 rezolwowańfi. Czefto bowiem, y z 
wyrażnych Magiftratu Gdanfkiego rozkazow, podobneż na Ofobach, y 
Ludziach Szlacheckich przyzw yczaieni exekwować, naiscia na Stancye, 
gwalty, po ulicach attaki, y tumulty, Pfy nawet zaiadie Spichlerzne 
wnocy między Spichlerze bez pilney ftrożow Jch nocnych Nachtwichter 
zwanych pilności, y dozoru pufźczaią, ktore częftokroć nie tylko ulicą w 
potrzebach fwoich przechodzących. ludzi, ale na Statkach y 'Traftach 
fpoczywaiąćych, na też Statki y Trafty czafem dla fcisłości blifko lądu, y 


bulwarku. ftoigce wpadaiac kaleczą, zazeraia, y pożeraią Flifow, Flifom y 


Maydkom fwoich ftatkow Gdańfkich Morlkich y innych naywiękfzą da- 


wają otuchę, y zachwałose zktorey częftokroć niedyfkretnie na Polfkiemo- | 


cą nacieraiąc ftatki też rozbiiaią, iakoZ y ieden z cytowanych tu, podo- 
RY bnąż 
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bnąż klęfkę opiewa Manifeft. A. z tych wfzyftkich Ludzi (wych. Miey- 
fkich Gdańfkich tak Miernikow zle, y niefprawiedliwie mierzących, Zot- 
nierzy y. innych Ludzi gwałty. czyniących, Nachtwachtrow, pfow za; 
iadtych nocnych zle ftrzegących, y. zazarcia ludzi dopyfzczaiących, Fli- 
fow y Maydkow Statki Pólikie rózbiiaiących, iako y, Rzemieslnikow 
robot według kontraktu, y tak iakby fig należało,nieftarczących, Dtu- 
znikow nie. wyplacaiacych, przyzwoitey nigdy na zaniefione Rekwizy- 
cye nie.czynig fprawiedliwości, owfzem fkacgi o nięfprawiedliwą mia- 
rę, y tumulty, gwałty, bicia, poimania, więzienia przeznas y Braci nafzych 
zanófzone, Za nic ie fobie ważąc, opufzczaią, a częfto ulkarżaiących fic 
natrząfanięm, y urąganiem zbywaią. Zazarte przez ply Ludzie y Fli- 
fy także rozbite Polikie przez zuchwałość Gdanikich Kupcow, lub. Ludzi 
Flifow, hub, Maydkow ítatki przypadkowi niefzczefnemu przypifuia, y, 
tą tylko ukrzywdzonych kontentuią Rezolucyą, Kontrakty, Kupie: 
ckie z Szlachtą zawarte y prez Kupca podpifane za żądaniem tychże 
Kupców znofzą lub 2 krzywdą Szlichecka moderuią z Rzemieslnikami 
o zawod z dłużnikami o długi (prawy Szlacheckie przeciągaią, y cho- 
ciaż po wydanych fwoich powtarzanych Dekretach znacznym kofztem, 
y Prawnym Kredytora, lub Rekwirenta Szlachcica expenfem prokuro: 
wanych Exekucyi nie dopufzczaig y przewlocza, aż w oftatku ban; 
krutoftwem diuznika, albo niefpofobnością Rzemieslnika Kredytora, 
lub Rekwirenta Szlachcica za miaft fatysfakcyi ułudzą, y wywiodą nieu- 
{pokoionego, a tak w adminiftrowańiu z Miefzczan y Ludzi fwoich 
{prawiedliwosci (do ktoręy Peswem tak niektorymi wyżey cytowane. 
mi Statutami, y Konftytucyami, iako & ordinatione Civitatis Geda- 
nenfis Sigifinundi Regis Anni 1526. obowiązani fą per omnia ) nie: 
godziwemi uwodzą wybiegami, a nas y Braci nafzych ukrzywdzonych 
bez naymnieyfzey zoftawuig fatysfakcyi. A do, Sadow Grodzkich, 
Ziemfkich, lub Trybunalfkich w Interefiach tak publicznych, iako y 
prywatnych ex Bonis Terreftribus pozwani, & ex re Bonorum Terre- 
ftrium in caufis Fifci, in caufis criminalibus, & violentiarum (gdzie ta- 
kowych według Konftytucyi Anni 1633. wyżey cytowaney y poZniey- 
{zey Anni 1659. fol: 15. tak pifzącey: Miefzczanie wízyfcy mięfzkaiący. 
po Miaftach Fortece dias o wfzelkie krzywdy, fzkody, zgwałcenie, 
utracenie, y wydanie Depozytow, y excefly nie tylko ante, ale y poft 
ingreflum Sveticum popełnione fprawówać fig powinni, o ktore im 
Forum w Trybunale Koronnym ex cruda Citatione inter caufas Fifci 
ad Inftantiatn cujusvis injuriati powagą Seymu tego naznaczamy. Tak- 
ze in caufis & re AQorum Gancellarie według Konftytucyi Warfzaw- 
fkiey Anni 1647. fol: 38. y innych odpowiadać powinni) zawfze fig 
contumacialiter ftawią iako pewno, do Tyfiąca iużby fie podobno wy- 
redukowało Kondemnat, ktore na fobie otrzymywać daig, aby. tylko 
My, y Bracia Nafi fwey nigdy od nich nie zyfkali stacją, NAD ofo- 
C „ bami 


w Manifeft 


bami zaś fzlacheckiemi przeciw tylo w zwyż cytowanych ftatutow, y 
Konftytucyi Miaftom fzlachtę fądzić, y karać zakazuiących, w urzę- 
dach fwoich Burgrabiego y Vice Prezydenta, |urifdykcyą nieiaka$ przy- 
włafzczaią, y do tych urzedow Szlachcica w Gdańfku znayduiqcego fic 
w fprawach wfzelkiego rodzaiu, bądź to dłużek iaki przez Szlachcica 
Miefzczaninowi winny, bądź iakążkolwiek inną pretenfyą albo in ca- 
fum, in defenfione fui uderzenia przez Szlachcica, lub Ludzi iego człe- 
ka Gdańfkiego, lub psa fpichlerznego władzą (wą abfolutną, to przez 
Przypozwy fug Mieylkich flowne, y pifane, to przez arefztowania rze- 
zy Śzlecheckich,a częfto fekweftrowania włafney z obelgą ftanu Rycer- 
fkiego Szlacheckiey ofobi, y inne wymyslne fpofoby pociągałą, y tam 
zawfze z faworem Miefzczanina, a ucifkiem Szlachcica {4d 24, niezmier- 
nemi fztroffami karzą, y tych fwoich bezprawnych fentymentow w 
tymze momencie zupełną przez podobneż, iako wyżey fpofoby, y Ex- 
ekucya Zołnierzy, wymufzaig, y {cillg do ottatniego z fortun, ofob, a 
czafem y życia Braci nafzych wycifkaią fatisfakcyą, a na wideczniey{ze 
{wey abfolutnofci okazanie, nawet w prywatnych dyfkurfach o ch mo- 
wie Z podziwieniem bezprawiach, y wfzeteczney zuchwałofci Ófobom 
ftanu Rycerfkiego Braci nafzym zakazuią, y zmomigcych przez fwe wy- 
konceptowane fpofoby, y ucifki (zukaig zemfty, iako to wfzyftko, czy- 
nione fingulariter każdego z ofobna ukrzywdzonego coram Actis qui- 
bufvis authenticis Manifefta luculentius ogłafzaią, A więc My te wfzyft- 
kie Magiftratu Gdańfkiego, na patmięć fobie przywodząc Exceffa, zuch- 
wałofci, y abfolutne przeftępftwa, a w nich gwałt praw, wolnofci, Ra 
rogatyw, y fwobod, ucilk fortun, Honoru, y Ofob nafzych, ktorych 
bez ferdecznego wfpoł użalenia przenieść nie możemy, ftawaiąc przy 
Prawach wolnofci, y fwobod nafzych przed Niebem, y fwiatem pro- 
teftuiemy fie, że tychże Praw wolnofci Prerogatyw y fwobod nafzych, 
krwią Antecefforow nafzych zafzczyconych całofci włafnych Fortun, 
zdrowia, y krwi nafzey azardem przeftrzegać, y do {wey przyprowa- 
dzićchluby, y przyzwoitey w krzywdach nafzych publicznych poniefio- 
nych, fatisfakcyi fcigaó przyrzekamy, y zbytnią Magiftraru Gdańíkiego 
zuchwałość pofkromic, ufilowaé będziemy. Y tenże Manifeft rękami 
nafzemi podpifany dla tym wickfzego waloru, y potomney pamięci do 
Xiag Autentycznych podaiemy. Datum w Starogardzie Dnia Dwu- 
naftego Września. Roku Tyfiącznego Siedmfetnego Sześćdziefiątego 
Trzeciego. ba 


Jan Pradzynféi mpp. à | San Jakuf. Goftom/ki mpp 
* Antoni Wąglikow/ki mpp. „jan Jaku/z Goftom/ki. 
Ludowik Wedelftadt mpp. lan „Jaku/z Goftom/ki. 
Jan Grabla M/cifzewhi, mpp. Jakub Jakufz Goftomyki 
Jan Zuroth Piechowjki Piotr Piianow/ki 

Marcin Ggnacy Piechowjki mpp. Jan Wiechi. 


dumme 


Kazimierz Jakufz Gofiom/ki Woyciech Zagor/ki mpp. 


Woyciech 


es 
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Woyciech Gawin Goftom/ki Iozef Płachecki Chor: 1. K, M, mpg. 
Tomafa ZabińJki. Wawrzeniec Płachecki mpp. 
| Paweł Trzebiatow/ki lakub Gawin Goftom/ki mpp. 
Michał Teżew/ki Woyciech Płachecki mpp. 

„Jozef Kłopotek Głowczewfki Michał L.  Piechow/ki mpp. 


| Uoyciech Mifzew/ki mpp. 
dndrzcy Pajzk Stufzew/ki mpp 
Antoni Szymon Zawadzki mpp 
Marcin Łyfniewjki mpp. 
Piotr Sarnow/ki. 
Macicy leżewjki, 
Samuel. Rutkow/ki 
Trancifzek Zdunow/kt. | Staniflaw Piechow/ki mpp.' 
V awrzyniec Gostom/kt mpp. Andrzey Kuczkow/ki mpp 
Jan jankow/ki. mpp ` | Ignacy Malek-Podiafki mpp. | 
| 
| 


Wawrzyniec Wieck 
Marcin Rybińfki 

„jan Wyczlińfki 

Michał Studziń/ki. mpp. 
Jan Orlikow/ki. i 
Hawr2yniec Rybińfi- 
Marcin Kofpiń/ki. 


Marcin Ciefzyńfki. Jomaí2 Czarnowjki. mpp. 

Dominik Siudzinfhi Fabian Lerchenfeldt mpp- 

Roch Ptachecki. mpp Macicy Wyczliń/ki. 

Jan Kos mp. Pawet Kiofńfki mpp 

P. MWiecki. mpp. li oyciech Maliki mpp.' 

Antoni. Zagor/ki mpp. Marcin Czefikow/ki 

Jedrzy We ferfki Jozef Lerchenfeldt mpp. 

Woyciech, lakufz Goftom/k | Kazimierz Wiecki 

Marcin lukufz Goftom/ki Antonius Wesier/ki Enfifer Trr. Bufc, mpp. 

Antoni Kukow/ki. mpp Wawrzeniec Bronk. 

Jgnacy Przeradzki mpp L. Dorengowjki S. Z. M, 

dndrzey Kofika mpp Woyciech Offow/ki 

lan  Ciefzyńjki Walenty Offow/ki 

Andr2ey Wiecki lozef Llos Czarnojki py 

Andraey Wefier/ki lozef Zlos Czarnojki Syn. 

lan Domaros Koínicki | Woycieth Prądzyń/ki. : 

Originale vero huius Manifeftationis ad Acta  prafentia fusce- 

pt, in Cancellaria circa Acta Judicii prafentis relictumeft. Quod teftan- 


tur Judex & Scabini prefati Judicii, 


(L. S) Ex Prothocollo Actorum 
(Civitatis S.R. M.) Civil: Scabin: Starogard: 
_(Starogardi-) — Extrad: Paulus Theophilus 

( 6018.) Grymm  Notariusiuratus 

| mp. 
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REMANIFEST. 


MAGISTRATU | GDANSKIEGO 
Przeciw 


OBYWATELOW 


Woiewodźtwa Pomor- 
fkiego 


ctum coram Judicio 
Civili Scabinali Sta- 
rogardienft Die duodeci- 
ma Menfs Novembris 
Annó Domini. Millefimó 
feptingentefimó Tertio. 
Ad Judicium Actaque 
„pzfentia Civilia Scabina- 
lia Starogardienfia veni- 
ens perfonaliter ad hoc 
negotium inftructus fpe- 
ctabilis Joannes Glum- 
mert, nomine, & ex fpe- 
ciali Commiffo Prenobi- 


Gedanenfis, contra Ma- 
nifeftationem Generofo- 
rum Nobilium Palatina: 
tós Pomeraniz, quorum 
nomina & cognomina 
magna ex parte ducta 
tantum manu fubscripta 
funt, ad Acta Judicii Ci- 
vilis Scabinalis Starogar- 
dienfis Die decima ter- 
tia Menfis Septembris 
Anni przfentis 1763tii 
datam, fequentem intu- 
lit, & infert Remanife- 
fiationem, idque in 60: 
Quia Domini manife- 
ftantes, indigno, & Sta- 


antur, 


Wyżey Wypifanemu Manifeftowi 


lis Magiftratüs Civitatis 


ROSTRZASNIENIE 


REMANIFESTU 
MAGISTRATU GDANSKIEGO 


z Odpowiedziami na Niego 


Z PRAWA 


y 
Rzeczy Jítoty 


otandum nayprzod; Ze Manifeft, przeciw 
. Nktoremu remanifeftuie fig  Magiftrat 
Gdankki, ieft publicznie Jmieniem całego 
Koła Ryceríkiego, zafiumptem: My Obywa- 
tele Woiewodztwa Pomorfkiego ziachawszy 
fie na Seymik dzifieyfzy in ordine Electionis 
&c. &c. zaniefiony, rckami wielu Jch Mciow 
Urzędnikow, y Szlachty podpifany (iak fic 
znayduie infecowany wyżey ) tylko Ze fig Ža- 
denna tym Seymiku nie znaydował Senator, 
więc dla tego żadnego Senatora nie masz pod- 
piu, y przy tym Manifescie expedyowani 
Lift do Magiftratu Gdańfkiego Jmieniem ca- 
łego Koła Kycerikiego, Ręką Wielmożnego 
MarfzatkaSeymikowego podpifany w tymże 
Jnterefiie, a ofobliwiey, abi Szlachty do {wey 
nie pociagali Jurifdykcyi, de tenore tali: Prz- 
nobiles, & Spectabiles Domini Concives, & 
‘Amici Venerandi. Non fine fenfu doloris 
cordium noftrorum, & magna cum admi- 
ratione obftupendo, in Comitiolis boni Ordi- 
nis Palatinatis noftri Pomerania Die hodier- 
nà expeditis, circa tranfmiffas Literas ad 
Conclave noftrum directas accepimus quere- 
lam publice propofitam, & illatam Magni- 
fici Domini Thome Czapki Capitanei Kny- 
{zynenfis, Bona, & fubítantiam notabilem 
in Terris noftris. Pruflie, ac infuper Domos, 
& Lapideas, lege id permittente, in Civitate 
Gedanenfi habentis: Quod Prenobiles Domi- 
| nationes Veftrz, non habita obfervantia di- 
fpofitionis legum, rejectoque refpectu No: 
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tui Nobilitari, 440 glori- | minisinhac Provincia noftra Emeritiffimi, & 


có oblito, 
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- antur, parum convenien- 
ti modo, in manifeftatio- 
ne fua Prenobili Magi- 
ftratui talia objećtare, & 


J. crimini vertere conati 


funt, qui vel nulló pla- 
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Led "oblitó, quod Idem Magnificus Thomas 
| Czapfki olim Jiluftris Magnifici Petri Czap &i 
| Dignifimi Palatini noftri fit Filius, aufz (int, 
in-Lapideam Refidentialem Ejufdem Magni: 
fici Capitanei milites fuos, numerum quir? 
quaginta perfonarum excedentes, cum bon- 


nef undamentó nituntur,|ba:zdis violenter transmittere, & tranfiniffis 
vel longe.aliterfe habent, fores frangere, tam in Lapidea, quam aliis 


& ‘conquifitas” inculpa- 
tiones 14868 Lepibus, 80 
Conftitutionibus Regni 
fuffulcive allaborant. 


Quz 


| 


‘hypocauttis occlufis permittere, Argenterra 
varia, & res notabiles accipere, & in Preto? 
rium fuum, ac fi pretextu perfolvendorum 
debitorum, transportarey demandaverint. 
Cum vero jura noftra invafiones -Domuum 
‘Nobilitarium ferio prohibuerint;modunque 
vindicandorum debitorum, ctiam a renuenti: 
bus przfcripferint, non mirentur Prevodi; 
les Dominationes Veftrz, nos fimili. Horum 
refolutioni fubjećtos zgre kd in publico con; 
Gavi tulife, 81 przfentibus Literis noftris 
publicum defiderium, 166 cautelam in fe con: 
tinentibus filos avifafie, & Mlis fvafifle; qur 
tenus fpheram ^ equitatis legumque publi 
carüm difpofitionem :tranfcendere non au- 
deint, confiderintes inde publicam: tranquil- 
litstem Provincia noftrz commotam eveni 
ripoffe. ‘Quibus expreilis permanemus- &«, 
Matheus-Grąbczewiki : Notarius: Terreftris 
Palatinatus Porner:niz, Comitiolorum- boni 
Ordinis ejufdem Palatinatus Marefchalcus, 
Y Deputowanym tek do Xiążęcia IMci Pry; 
mafa, iako y do J. W. Hetmana- W: Koron; 
nego fwym Poflom tenże pilnie zalecony in; 
teréfs Tod ten Manifeft nie ict prywatny 
podpifuiących fig Ich Mciow Urzędnikow, y 
Szlachty, ale publiczny całego Prze$wietne- 
go Woiewodztwa Pomorfkiego aftus: A-prze- 
cięż obferwować affumpt Remanifeftu. Ma- 
giftratu Gdańlkiego; nayprzod fine compe: 
tefiti titulo ubi: contra Manifeftationem Ge: 
neroforum Nobilium Palatin:tus Pomerania 
Lac. a daley in verbis aculeis zlezya: Quia 
| Domini Manifeftantes indigno, & ftatui no- 
| bilitarij quo: gloriantur, parum convenienti 
D BT modo 


14. Remanifcfi Gdański Roztrźąśnienie Rentanifefiu 
| modo &c. talia objećtare &c. qu& vel nullo 


fe habent. Lubo tych wfzyftkich objekcyi 

| Manifeftu Woiewodzkiego: doczytać-fię mo- 

« | 208 w tymże Manifeście fundamentu z Praw 
| cytowanych, a rzetelności, y iftoty niekto: 


go Kemanifeftu, wfzyfikich 288 zupełniey, y 
j dofkonaley każdego czafu dowodzić fig mo- 
Ze, yprobować nieochybna prawda.: <- 
j 


«uz enim de violenta 

er milites Gedanenfes 
aa uinvafione hofpitii | | 
Cenerofi Domini Kier- | dobylfkiego, Brzezickiego, Domanfkiego, y 
noficki. ^ Subdapiferida | innych popełnionych, y tym fig nie taią Ma- 
Łukovienfis, ejufque ap- | nifeftem, tylko daig racya: iżby ciz Ich Mc 
„prehenfione, & captiva- | nie mieli zanofic fkargi przed Urzędem przy- 
tione , de illata: per hos! zwoitym. | Co, że ieft 18112, to iawny dowcd 
ipfos milites vi in platea! z tychże Ich Mciow Manifeftow w Aktach 
ublica Generofo Domi: | Grodzkich Skarfzęwfkich Feria quarta polt 
no Niedobylfki Tribuńi- | Feftum Sanctiflimz, & Individus Trinitatis 
da Sanocenfi, & Brzezi- | ^nnó eodem 1765. zaniefionych: Ze ci wfzy- 
cenfi in dicta Manifefta- | {cy byli u Pana Grodeka Burmiftrza, y (iak 
tione narrantur, nulló|go w Gdaniku nazywaią ) woiennego Prezy- 
nituntur fundamento, | denta, ufkarzaigc fie, y fzukaiąc z żołnierzy 
nec cuipiam ex Prznobi- |fatysfakcyi. AlePan Grodek Ich Mciom Pa- 
li Magiftratu de allegatis i nom Kiernozickiemu, y Domańfkiemu ( kto- 
cefibus quidquam inno- | rych w budzie przy pfach Spichrzowych 
tuit, etfi 06115 querele wfadzonych wiezili ) odpowiedział: że nie 


cyi przez żołnierzy Gdanfkich na Ofobach 


ad officium. competens | maia fig o co fkarzyć, kiedy wypufzczeni. A - 


delata fuifient,non inter- gdy fic dokładniey domawiali fprawiedliwo- 


mififet illud, previa cau- |Ści, odgroził Im; aby oftroźnie mowili, bo | 


fæ inquifitione, in reum,| on. tu w Gdańfku, ieft drugi Marfzałek W. 
five is Nobilis five civic | Koronny. A Ich Mciow ue cun y 
dą 


fuerit conditionis, debite | Brzezickiego. ( na ktorych głowach, iednego 
animadvertere. pałafz, drugiego kiy żołnierze połamali, bi- 
ee . iąc ) mowiąc: że dobre głowy, kiedy wy- 
66 | trzymały, tylko guzow doftaty, a pałafz zły 
« był, kiedy pękł, zbył, upominaigcym fic, od 
“ fiebie z Izby wyiść rozkazawfzy; gdyż niby 
e miał interefs z Gburami, aby mu więc nie 
«6 przefzkadzali, ; 


Pre- 1 | Moc 


plane fundamento nituntur, vel longe aliter 


rych z włafnegoż tego Magiftratu. Gdańfkie: | 


Jakoż w pierwfzym punkcie co do wiclen- 


WW. Ich Mciow Panow Kiernozickiego, Nie- . 


| 
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~ Prenobili - Magiftratui| Móc fadzenia;Szlacheckiey Ofoby przywla 
enim non tantum in Ci- |fzczaiąc fobie Magiftrat, y Urzędy Gdańlkie 
ves, fed'etiam in Nobiles, poney: zafięgaią Prawo, y probować chcą: ex 
qui in Civitate; commo:| pace perpetua inter olim Vladislaum Polo- 
rantur, & velex contra+|nia Regem, & Paulum Rufdorfium Magi- 
ctu; vel ex delicto conve- ftrum; & Ejus conventus Ordinis Crucige- 
niuntur, iurifdictionem | rorum anni 1436ti. ac demum fubalterna 
competere, interalia, pax] inter Cafimirum Polonie Regem, & Ludo- 
perpetua: inter .Vladisla- | vicum itidem Magiftrum, & Ejus Conventus 
um: «Polonia Regem, 811 Ordinis Crucigerorum anni 1466ti. Kto- 
Paulum-Rusdotfium Ma} rymi, a ofobliwiey oftatnim Pokoiu Trakt- 
giftrumi Crucigetorum | tem, 102 po unii, y przyłączeniu fie Ziem 
Anno 1436, facta; & a Ca: | Pruikich do; Korony Polikiey, ztzekaią fie 
fimiro Rege Anno 1466.|KvzyZacy;Ziem, -Chełmińfkiey, Michałow- 
ikiey, Pomorikiey Territorium Malborikiego, 
Elbinikiegosy Powiatu Xifzporíkiego,Sztu mu 
& c. zoftaiac fic przy Poffeffii Ziem Pruikichiń- 


esti it tn 
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99 bod inych; którć teraz Krol: Prufkitrzyma y ofttze- 
T | gaią fobie obiema;abyZiem]ch Obywatclow.w 
js Fanfiwach Korony PolfKiey nie areíztowano, 
G y fprawiedliwosci w: iakichżkolwiek preten- 
3 fyach znich nie fcigano;ale w fądzie JchZiem - 


przyzwoitym, & a fimili Obywatelom Koro- 
fiy Polikiey; oprocz fpiaw recentis, criminis, 
& recentis .contractüs in his formalibus: 
„item fubditi Domini Ludovici, Magiftri, ac 
„„ Kerrarum predictarum. fuarum, undecuń- 
que: & cuiufcunque gradńs, ftattis, & Con- 
„„ditionis fuerint; qui caufa negotiationis vel 
„alia ad. "Terras quafcunque noftras, & Regni 
„noftri, Principatuum, & Dominiorum pre- 
„dictorum venerint, per nos, Principes, Baro- 
„nes, fubditos, five etiam extraneos cuius- 
,cunque conditionis, vel gradtis fuerint, im- 
„pediri, conveniri, vel areftari non debent, 
„fed in Pruffia, fi quid actionis habuerint, 3e- 
tores juxta Terrarum iura municipalia, il- 
„los conveniant, & querela huiufmodi fopi- 
„antur. Delinquens tamen in loco delicti de- 
„ prehenfus, & cońtrahens de recenti con- 
„tractu, in loco Contractüs poterit conve- 
4, niri. Sed fi de loco, ubi contraxit, recefferit 
„publice; vel occulte, coram Judice fuo con- 
Con D 2 E 99H vEniatur, 
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.,Venieatur etc. Profze tedy z tego ciłego fen- 


39 
su (bo więcey o tey materyi'w obydwoch 


35 ; 
„A cytowanych pckoiow trakatach nienie mafz, — ^? 
? «0 v[oproez,Ze-w zaiemnie cautum obywatelom ? 
3 | "Us'U]Folfkim)aby podobienftwo wycydgnaó'ar- ^" 
3 gumentu, z ktoregoby concludere można: ” 
a że Miaftu Gdańfku Szlachtę fądzić pozwolono. 7 
A | Polka, ktory ieft pifany o fafiedzkich 1 roz- Y 
» dzielnych Pańftw, y zagranicznych Obywate- ” 
o nutach, niew granicach Pariftwa iednegoz Prawa- ” 
> : mi, Prerogatywą, fwobodami; y wolnofcia. 
M ! | mi dyftyngwowanych Ofobach. A kiedyza- * 
i i |den' wyciągnąć fig nie możejotoć tedy;nay- * 
A m i Fpiérwfzy; y niby originalny Prawa fądzenia ^ 
| 10 [Szlachty Magiftratowi Gdaffkiemu:'upada ” 
J: L | fundament. l » 
93 


bh 7 ^ 

~~ Cum hoc lure Civitas | A gdyby na oftatek Miafto Gdańfk iakie * 
kac una cum tota Pro- mieć fobie wnofiło ad hunc cafum od Krzy- 
vincia Prusfiz, Kegi Polo: | żakow Prawo, co in rerum natura żadnego 
niz per liberam, & fpon* | niema, y ( mowig) iako podleyfze Miafto (bo 
team deditionem fel yw tych Traktatach pokoiow tylko Oppi- 
fubmift, & a Sereniffi | dum Gdanfk pifanć) mieć takiego nie moglo, 3 
mis Polonie Regibus in |ktarego fobiedyftyngwowańfzew owym cza- » 
libero ufu huius Juris fie Torun, y Elbing (bo w tychże Trakt;tach | s» 
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confervata eft: Civitates zwane, tak wyniosło, y zuchwale, » 
z non pretendunt Miata. To ytakdato,noncon- » 
| ceffojdotgd nim zafzczycacby fic nie mogło, 3 
z | Bolubotoprawda,ZetezZiemie, y Misfta Pru. » 
E: fkiez Prawami doKorony in ^nnor4:4.przy- s 
d£ ftapity fwemi. Alegdy w tych Ziemiach Prow  » 
E rożność znaydowała fig wielka, tak;żekażdy Po- s 
rt wiat prawie infzego używał Prawa, Krol Kazi- | ss 
E | „mierzy ad preces, Palatinorum, Caftellang- . 99 
+ rum; Dignitariorum, totiusque communitatis . s 
ET , & Baroniæ Terrarum Pruífiz, & fignanter s 
a „de Diftrictibus Pomeranix, Marizburgen- | 5 
„fis, & Stumenfis, alias Pomezanienfis omnia 59 . 
P „ Jura Pruthenicilia Magdeburgenfia Pome- | s 
m ,ranix, ac Feudalia, in quibus alias,tempore | s 
ty - „Magiftri & Ordinis confiftebant, & ipfis 9 
= | | „regulabantur, abrogando Privilegio Anni 4 
> | ,,1476ti a vol: 1. fol: 229. NER m" 
| à iem 
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fus iednoftayne wfzyftkim Prawo de con. 
fensu omnium Przlitorum, & Baronum Re- 
gni nadał Chelmififtie. Przy ktorym, nie 
co Konftytucyami podiętym Seymowemi do 
| tych czas perfiftunt Miafta, Nobilitas zaś Kor- 
rekture de confensu totius Reipubliz Polo. 
næ uchwaloną, y approbowana utrzymuie 
fwoią. Toć Prawo Krzyżakow, y wizyftkic 
inne dawnieyfze, ieZeli, y gdzie iakie były, 
uftałi wfzyftkie zupełnie. Zafzczycaé fie przé- 
‘to tak temi traktatami, iako y innemi iakie- 
mizkolwiek dawnieyfzemi Prawami w punk. 
|cie Sadzenia, iakimzkolwiek bądź pretex- 
tem, Szlachty Miafto Gdańfk, y iego Magi- 
ftrat bynaymniey nie może, chyba by ie od 
Rzeczypofpolitey Polikiey, in fimili pokazało 
nadane. A yna tenczas, y przy tym takowym 
| Prawie (gdyby 16 miałe ) co żadnego niema; 
„lak fie famo ninieyfzym poniżey wypifuie Re: 
[manifeftem (tylkoby Sprawy recentis cri- 
| minis) ktorych genera mamy w Konftytucyi 
Anni 1598vi vol: 2. fol: 1451. wyliczone in 
his verbis: że za tumult to fimo ma bydź 
„rozumiane, gdyby kto mocą naiachal, zabił, 
| »2lbo zranił, gwałt białychgłow, naifcia na 
„Dom,albo DworSzlachecki nagruncie Miey- 
|^ fim leżący, albo naifcie na Gofpode w Mie: 
»fcié ućzynił (& in recenti contractu ante: 
| quam contrahens de loco contratüs non res 
cefićrit publice vel occulte, pozwolić by fo: 
bie mogło. A Magiftrat Gdantki fprawi omnis 
| generis iakichkolwićk bądź pretenfyi, y przez 
Kogozkolwiek do Sziachty, choćby od lat 
dwudzieftu, trzydzieftu, y wiecey, ba y p» 
,zmarłych do Sukcefforow, fiufznie, lub nay- 
hieflufzniey formowanych, fimplicis injuriz; 


i 


{lub etiam cafu, in defenfione fui, y przy nai: 


|fciu Domufwego włafnego, albo Gofpody; 


|naymnieyfzego potrącenia przez Szlachcic? 


Kogozkolwiek z Ludzi, by też naypodleyfzey 
Kondycyi, Gdańfkich, a właśnie ogolem: 
wizelkiego rodzaiu fprawy fadzió poważa fie; 
| zadnego” Ciak  fięwfpomniało) nie maigo 
Prawa. E Kon- 
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Hee luris difpofitio,|  Konfłytucie per ordines Terrarum Prus 


quz per Conftitutiones|fiz, w Toruniu ułożone, aw Krakowie nz 
‘Lerrarum Pruffie Annó|Seymie Annó 1538. approbowane (ktore 
1537. + horunii concilia- | do famych tylko Obywatelow Ziem Prufkich 
tas, & a Divo Sigismun- | fciągać fig maia ) nie fpeciatim Miaftu Gdań- 
do Rege, annd 1538. con- | fru, ale wfzyftkim fwym Prufkim in genere 
firmatas, corroborataeft, | Miaftom, przychylaiąc fie do ftatutu Toruń- 
ad hodiernam usque diem | fkiego Anni 1520mi vol: 1. fol: 396. ordyna- 
in hec. Ciuitate obtinet | cyi Ziem Prufkich Gdańfkiey, anni 1526ti vol: 
& in ufu eft. | leodem fol: 466. Konftytucyi Krakowfkiey 
Anni 1527mi vol: eodem fol: 477. moc fąd- 
zenia Szlachty pozwoliły wprawdzie (iakoy 
fądom Ziemfkim Miefzczan w zaiemnie ) ale 
tylko in recentibus actionibus criminalibus 
w infzych, by fię fądzić, y pociągać, arefzto- 
wać Ofob, lub poddanych ludzi, y rzeczy 
Szlacheckich nie ważyli, oftrzegaiącfub pena 
vol: 1. fol: 544. in his verbis & ut fub para 
„Viginti florenorum Hungaricalium, quo- 
„„rum medietas Palatino &c: Nobiles, & eo- 
„rum fubditi authoritate, feu poteftate ci- 
Vili non capiantur, detineantur, aut are- 
,ftentur, nec Nobiles authoritate propria ca- 
„piant, aut detineant cives, vel eorum fub- 
„ditos, fed, ut unusquisque coram Judice fuc 
» Ordinario conveniatur, & juftitiam requirat. 
| „nili in cafibus, & actionibus criminalibus. Zta 
a fimili explikacyą, Ze nie dla iakieyżkołwie:: 
zwierchnosci, y przyzwoitosci Jurifdykcyi; 
ta fie in cafu recentis criminis date fądom dy- 

: | fpensa, ale dla więkfzego tym befpieczeńftwa; 
|y ukrocenia kryminałow tak, iak niegdyś 

| Traktatem Pokoiu między Krolem Polfkim, 
a Magiftrem, y Konwentami Krzyżackiemi, 
Annó 1466to zawartym, w pogranicznych 
tychze, Krola Polfkiego ziedney, a Krzyżac- 
kiey z drugiey ftrony, dopufzczała fig Pan- 
ftwach, y fzczegulnie tylko dla podobieńftwa, 
nie dla tego, aby, etiam de contractu recenti 
fądzić moc dały, ani do approbaty (bo fię ten 
|j punkt Traktatu pokoiu nie do ftanu Szlachec- 
| kiego ziedney ftrony, a Miaft Prufkich z dru. 
giey, ale do przerzeczonych całych 'Pańftw 

" fciągał 
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| fciąga? fąfiedzkich, a przeto korroborowaćgo 
rue miały Prawa) tenże przytaczaiąc Trak- 

tat. yonegocytuiąc flowa in his verbis: prout 
| „pax perpetua difponit, ftatuens; quod delin- 


| quens in loco delicti deprehenfus, & con- 


|trahens de recenti contractu, in loco con- 
tractüs poterit conveniri. To pozwoliły fad. 


'|zić Ofoby, y Ludzi Szlacheckich, in caufis 


| tylko recentiscriminis, ktorych genera z Kon- 
ftytucyi cytowaly fie wyżey, wfzyftkim Miz- 
| ftom, czy fądom Mieyfkim, aleiak? oto ad 
| mentem wyżey przerzeczonych ftatuti Tho- 

runenfis Anni 1520mi & Cracovienfis Anni 
| 1527mi ze Staroftą Grodowym, lub Jego Pod- 
| tarofcim (ktorych tu w Prufiech Woiewodo- 

wie, y Jch Podwoiewodzowie munia gerunt) 
| inaczey fub pena Capitis Proconfulis, & u- 
nius Confulis, zakazuiąc. Boć gdyby te Kon- 
| tytucye Miafta Prufkie od afiftencyi Staro- 
| tow» czyli Woiewcdow do fadzenia Szlachty 
| chciały rozwiązać obowiązku, mufiały by by ti 
| wzwyż rzeczone bezdyftynkcyi wfzyftkie ob- 
| liguiące Miafta reftringere fłatuta, czyliu te- 
| g0, cujus condita, fzukać reftrykcyi, a tego 
nie mafz, Owfzem poźnieyfzemi Anni 1550. 
| yol: 2. fol $96: Anni 1633tii vol: 3. fol: 797. 
Władisława Krola Koronacyi Konftytucyami, 
| Miafta Prufkie, iako nie excypowane, tak w 
| generalnofci z wfzyftkiemi, z reaffumpcya 
tychże ftatutow ofobliwie Anni 1520mi przy- 
i cifnione koniecznie. Ale Magiftrat Gdańfki, 
| w edycyi, zfwey Drukarni fwieżo Roku 1763. 
| pod tytułem: Civitatem Gedanenfem, De- 
| creto Tribunalitio Łublini nuper infe lato 
| „non teneri, expofitio, wydaney, fol: 13. za- 
| fzczyca fie: Jz Anno 1618. aby ftatut Torun- 
|» Ki na Miaft Prufkich krzywdę explikowany 


Pnie był (przez co wyiętemi od niego mieć ni 
| by fię chcą ) tymże oftrzeżono Miaftom. Co 


|wrzeczy famey że nie ieft, to czytay, kto 
ee całą od owa do fowa Anni 1618. za 


| Zygmunta Trzeciego Konftytucyą in vol: 


Legum, 3. fol: 322. zaczynaiącą fie; a otym 
E 2 dla 
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| dla miaft Prufkich oftrzeZeniu, ani nawet, y 
Statucie Torunfkim, y naymnieyfzey nie znas - 
dziefz wzmianki, A kiedyé tak ieft, to z 


:  |teyedycyi, y cytowaney nieiakiey$ niby dk 
M | Miaft Prufkich kaucyi, nie intereffu, tylko 
» niedofkonatosci, czyli też przewrotney fubtel- 
" | | nofci Autora wydaie fic Konwikcya. | 
이 Jakoż wfzyfikie inne, etiam Prufkie wtym 
e | punkcie wyper{wadowane Miafla, y tey fo- 
z bie, lubo iednymże zafzczycaiące fie, hunc 
E ad cafum, Prawem, nie uzurpuią Jurifdykcyi, 
4 |iedno tylko Gdanfk Miafto zuchwałe, mate 


ią abufu Prawa, 

Teftantur id frequen: | Y iuz nie widząc dla fiebie fundamentu z 
tifima exempla Nobili- | Prawa, praktyk tego fwego bezprawnego 
um, qui a Civibus ad of- zuchwalftwa wzywa na probe. Ale gdyby 
ficium. Nobilis. Domini te wfzyftkie Jch mciow Szlachty w fądzie Ich 
Vice Prefidis, quod ideo | cdpowiadaigcych; wyliczyło Ofoby, a tych 
forum "Nobilium appel- | kazdy fpytać fig z ofobna; ieżeli zchęcitę czy- 
latur, adcitati, ibidem |nily praktykę, odpowiedziałyby wfzyftkie, 
per conftitutum manda- |choć rozdzielnemi głofy, ale iednoftaynym 
i ce cause TRAĆ ven- | zdaniem: że przymufzone czyniły, iedne 
tilarunt, & quando una,  arefztowaniem Statkow, drugie fekweftro- 
vel altera pars fententia | waniem rzeczy, a trzecie y wlafney przytrzy- 
NobilisDomini vice Pre- | maniem Ofoby, inne innemi tyfiac wymy: 
fidis fe gravatam’ fenfit, | slonemi fpofobami, a ee ucifkow 
primum ad Prznobilem | attentowanych na Pierw zych, przycisnione 
Magifiratum, poft etiam | oftatnie, A choćby ktora znalazła fig Ofoba; 
ad Judicia A ffeforialia | iżby fip z chęci u Jch fadu w odpowiedzi 
provocarunt, a quibus | wdała, to volenti non fit injuria, chcącemu 
Decreto adinventó, cau- | wolno fig dać y w nayoftatnieyfzego ręce; to 
fa iterum proexecutione | iednak nic nie może prejudicare broniących 
ad primam Jnfłantiam re- | fig Prawu. By zaś ktora in reatum Szlachcica 
mitti folet. Koma z fądow Affeffortkich. Decreto miey- 
全 iey Iurisdykcyi adinvento, do tychże fadow 


k | mieylkich pro executione odfyłana była, tey 
5 ani pokażą praktyki; bo Jchmc Pieczętarze 
Koronni, czyli fad Affefforfki mocno fie zna 


na Prawach Koronnych, y Prerogatywie 
개 | | Szlachty, 


RÓ Ut Ale 


-— 
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Ut vero Domini mani- | Ale Miaftu, czy Magiftratówi Gdańńkie. 
feftantes affertis fuis fi- | mu: że ich zuchwałości Woiewodztwo Po 
dem facerent, & fpecio- |morlkie, y lego obywatele z Konfty tucyi Ko- 
fis Jurium allegationibus?ronnych wywodzi probe, y one każdemu 
imperitos caperent, per | Civi & peregrino publicznie wyświeca na oko. 
Conftitutiones Regni an- | Rzecz nader dziwna; iakby to wfzyfcy bez- 
tiquiores, & recentiores, | prawnemi na wzor miafta Gdaritka tylko rza-， 
nec non per Conftitutio- | dzić fię mieli poftępkami, niewiedzącym o 
nes fic diétas Gedanen-| tym, że kto naganiać chce powinien dać nie 
fesde Anno 1570. pro- wzrulzonenagany fundamenta, iakie z famego 
bare contendunt ; Nobi- | fa tylko prawa. 
les in Civitatibus Pruffiae | ^ 

in fpecie in Civitate | 
Gedanenfi, neque ex deli- | 
poe neque ex Contraćtu | 
orum fortiri. ! a 

At falva res eft. No-|  LeczPrawa Statuta, y Konftytucye Ko- 
tuserit Dominis manife- | ronne, iżby Miafta Gdańfka wiązać „nie mia- 
ftantibus tanquam ho- iły, argument Tego, de nobis, & in nos, nihil 
rum: terfarum Indige- | fine nobis. A przecięz Konftytucye Koronne 
nis, canon Prufforum: De | tak uchwalaią ziemie Prutkie przez ifwych 
nobis, & in nos; nihil fi- i Poitow (ktorych y miafto Gdańlk za Toru- 
ne nobis. Pruffi fuis non | niem, y Elblągiem do publicznych, ną Gene- 
alienis utuntur le ibus, | rałach Ziem Prufkich przypufzczone obrad, 
& quz in comitiis Regni 'wyprawiać fie zdaie: iak y wfzyftkie, toć non 
generalibus fanciuntur, | fine illis, owfzem uchwalone per ipfos. 
ad Pruffos minitne perti- 
nent, nifi ipforum Nun- | 
s confenferint, aut con- | 

entire potuerint. 

Frufira itaque Domini! Przeciw ktoreyby zaś Konftytucyi hoc in 
manifeftantes ad Confti- | punto Pollowie Ziem proteftowali fię Pru- 


tutiones Polonas provo- | tkich y fwe z nich wyimowały Miatta, 'nie 
cant, cum plerzque alle- | czytam żadney, bynaymniey z przerzeczo- 
gatarum conftitutionum, | nych Torunfkiego {59004 Statutu, Anni 
a ftatibus Pruflie per o-; Annorum 1527mi Krakowfkiey,15 somi Piotr- 
mnia nunquam fint réce- | kowfkiey, 1633. mi Koronacyi, także 161rmi 
ptz, prout adverse prote- | vol: 3. fol: 4. 1654ti vol: 4. fol: 452, Konfty- 
ftationes, teftantur, . ex |tucyi Annorum  r632di. vol: 3. fol: 728. 
quibus,  Proteftationes | 1648vi vol: 4: fol: 155. 1668vi vol: codem fol: 
contra artic: © Sądach | 1033. 1674ti vol: 5. fol: 207. Konfederac yi 


i | 


Confti- | | F hoc 


. tiisRegni generalibusVar- | 
- favienfibus. Anno 1585. 
_publicątos, & a, quam | formulam moderowane; -. y. approbowane, 
plurimis Regni Senato- | przez nikogo nie zaproteftowane, iezeli Przy- 

« ribus fubfcriptos, plane | wileiem Krola Stefana bez.referencyi fig. nie 

abolitas 6x. fublatas 606, | tylko do całey Rzeczypofpolitey, ale nawet 
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Cohftitutięnum: . “Anni | hoc in pur &to Miafta nie wyiete Prufkie, y 
1634tii. contra Confodera- | cytowanych w Remanifescie Magiftratu Gdań- 
tiones. annorunt | L648yiy fkiego contra articulos, o Sadach -Conftitutio- 
& 1668. nominaffe füfii- nis anni-1639tii & confzderationum : anno- 
cieb «s seu or oitoilirum648Vi; ac 1668vi Proteftacyi Prufkich 

"vals «i Ziem: Pollow; całe/przewertówawfzy, te Kon. 
(tytucya, y Konfederacye nie znaydziefz nay: 


k "| mnieyfzey, iedynie tylko przy:podpifach tych 
Rs | | konfederacyi, niektorych Ziem Prufkich Po: 
: 31 | połów dokłady: falvis per omnia Juribus Ter- 
» | rarum & Civitatum Prufiæ. Z ktorych ex- 
개 |cepcyi Miaft Prufkich ab articulis o Sadach 

| ynieść ullatenus nie można; bo te Prawa 0- 
K ftrzegaią, Miafta zaś w tym .naymniey{zego 
k AC m pokazą Prawa. Owfzem też Ziemie. Pru- 
ka | i (kie in fingulari, fwemi ofobnemi Anni 1526ti 
"ON wrontydnoj y „ssj Omtysacyd Anai 1538. Toruńfką Konftytu- 
다나 O 건 _|08 Anni 1570mi:Miaftu. Gdanfku. przepif a- 
Ed bora s nemi, y na Seymie cum aflenfu etiam Pollow. 
WE rore fuir M | Ziem Prufkichapprobowanemi vol: 2. fol: 812 
NU sw) xor] so ‘tit: de Perfonis ; exemptis. Konftytucyami, 


| | toż famo fiebie oftrzegly, y utwierdziły zupet: 
paste SOM? soy To] Nie. joni misin! | | 
Et „dẹ Conftitutioni- | LeczKonftytucye pomienione Anni 15761; 
bus fic dićtis; Gedanenfi- | Miaftu Gdańlku przepifane, . fignanter. Miafto 
bus; qu£ communiter | znofi; iżby in ufu nigdy, bydz nie miały, 6: 
Karncoviant —dppellan- | Tra(tatu Portorii zniefione. Co do pietwfze- 
tur in fpecie notandum, | go. To były in ufu; bo y do tych czas iura- 
easdem nufquam in u- | mentum novum Burgrabii,;y lego \ prece- 
fum dedu&tas, fed per |dencyi nad Prezydentow powaga :temyż: o- 
"T ra&atus Portorii inter | kryslone Konftytucyami, y inne : punkta: 20- 
Divum .; Regem: Stepha- | ftaią in ufu, czego tylko bezprawnym nie po- 
num, & Civitatem Ge- | pfuli zuchwalftwem- .Co.do drugiego; Kon- 
danenfem initos,inComi- | ftytucye Seymem de confenfu totius Reipu- 


porre&am przez miafto Gdahfk. placationis 


y Senatu Ç iako . edycya...tegoz Przywileiu. 
| Gdańfka fama w fwych wyznaie notatach ) 
| Anno 1585. danym, żzdnym Seymem nie 


Nec appro- 


blicz, &. ordinum,, terrarum Prufliz;iuz poft . 
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blikowanym ( bo lubo w Remanifeście fwo- 
im Magiftrat wnofi, iżby miał bydz na Sey: - 


Ey ani nawet na ktorym pu- 
mie Anni 16856 publikowany, aleć przecie 


| niemasz: między Prawami veftigium ) zniefio- 


ne bydz mogą? kiedy, cujus eft condere, ejuf- 
dem non nifi interpretari, y Statutami A- 


| = w tym Roku nawet naymniey{zego 


munta pierwfzego Anni 1538vi vol: eodem 
fol: $26: y innemu także wfzyftkiemi pakta- 
mi: nic ftanowić bez, zezwolenia Konfylia- 
KE czyli Senatorow, 15 Miniftrow., także 


二 Annitso4ti vol: 1.-fol: 299. Zy- 


Follow. Ziemikich Krolowie fig zrzekli, niech 
każdy zwa2yL Ado tego w teyżewfpomnio- 
ney Gidańlkiey,  Przywileiu (a iak go żowią 
"Tractatus Portorii (edycyiincerto -authore 
przez. Gdańfzczanina iednak wydaney, y w 
Drukarni Magiftratu. Gdańfkiego . d rukowa- 
ney , articulo 29. fol:-114. in notatis fub. li- 
tera (M5) mentem Krola przy. wydawaniu 
tegóż Przywileiu przez Kanclerza oświadczo: 
ng wypiłutedn his verbis 5, R. . Mtas, «Do: 
„„minus nofter. Clementiffimus &c:; hoc. ta 
„ men: fimul declarare voluit, nihil fe eo Pri- 
„Vilegio derogare juribus — Nobilititis, aut 
| . etiam Ecclefix. Vl.dislavienfis,.& Mona - 
;, fteriorum; fed relinquit „omnia ea in eo 


„„cytdiąc. Hyftorya Prutka 1510454: 4558 쓰 
2000, raz; że ten Przywiley nic; Juribus No- 
| bilitatisderogare nie moze. Drugi" raz;.. (żę 
Konftytucyi Gdańfkich znofić. nie może, fub 
inferendum. Bo 00209. z wickízym, vy; . nie: 
znoéniéyfzym. bydz-mogło wolnego - Praw 
gwałtem Narodu, iako te znofić abfolutnie 


w | Prawaj-czy’ Konftytucye, .ktore wfzyftkie 


Nec 


B itu, in quo ante; Privilegium. fuerunt, 


Rzeczypofpolitey ftany iednoftaynym uchwa- 
lity umplem, y fwoiey tylko fzczegulnie in- 
terpretacyiczoftawily podległe. A przeciec 


:|&rol Stefan: declarare voluit, nihil fe eo Pri- 


| „vilegio: derogare: Juribus Nobilitatis. Zim 


(go dowodniey eruitur.mens Krola Stefana: 
F2 26 
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| 29 że ieżeli Konftytucyi Gdańfkich Anni 1570mi 


uchylić chcial, to tylko in Juribus fuisRe- 
giis fzczegulnie, zupełnie zaś, a przcipue in 
iuribus Nobilium „iak był nie powinien, tak 
cale y mysl maiąc od tego daleką owfzem 

oftrzegał: nihil derogando . Co y tak, ieżeli 
| fub fiftibile? każdego pcdaie fig Decyzyi. 


Nec eft, cur. Domini Statut Toruńfki, y wfzyftkie inne kon- 
manifeftantes — notifli -|ftytucye, źe ligant Miafto Gdańfk, iuż fig 
mum illud ftatutum in| mowilo wyżey. Ze zaś y konftytucya Anni 
Comitiis Thorunii Anno | r627mi fub Paragrapho: Miafto Toruń y 
1520. fancitum, & in co- | Gdanfk, nie rozwięzuie tychże Miaft, ani fta- 
mitis _ Petricovienfibus |tutow, y konftytucyi narufza wyżey wfpo- 
Anno 1538. repetitum, | mnionych, owfzem utwierdza, to z inferowa- 
quo Magiftratuum in Ci- | nego teyże konftytucyi fenfu dowodzić fig bę- 
vitatibus iurisdictio cri- | dzie in tenore fequenti: , Konftytucye, & 
minalis in Nobiles. faci- | „Jus correctum "Terrarum Pruffie in violen- 
norofos,quadantenus re- | „tos uczynione deklaruiemy: że in omnibus 
ftringitur, in fubfidium, | ,pun&is Miaftom nafzym Toruniowi, y Gdań- 
adducant, cum non tan- | IKowi, ac JncolisCivitatum rowno z ftanem 
tum, fi Conftitutionibus | „Szlachekim, iako zdawna fluzyto, tak y na 
Regni. certandum, per] „potym fluzyéma,y Miefzczanietych Miaft pro 
Conftitutionesan. 1627 mi | Violentiis per Nobiles illatis vigore ejusdem 
Paragrapho: Miafto To- |, Juris corre&ti tak przed Woiewodami, iako y 
ruń, y Gdaüfk, civitas; >infzemi fubfelliis przeciw wfzelakim Gwat- 
hic in libero — actoratu | „townikom criminaliter ad pznas legum 
in caufis criminalibus | „Prawem czynić mogą. Ktorym wízakze 
contra Nobiles confir-|nie wríwey Mieylkiey Jurisdykcyi wiolen- 
mata fit, fed etiam ` Jus| cye przez Szlachte czynione windykować ka- 
illudCivitati per univer- | że, ale w fądach Ziemfkich Szlacheckich co- 
fales Sigifmundi ert | ram Palatinis, & aliis fubfelliis. A zatym że 
de Anno 1631. & per re- | w Sadach mieyfkich Szlachty fądzić etiam 
fcriptum Divi Augufti pro violentiis & in criminalibus mocy 2 Pra- 
fecundi de Anno 1710.| wa nie maia, widoczna z tey Konftytucyi de- 
firmiter affertum fit. | dukcya. A że ytoim pozwolono rownoż fta- 

! | nem Szlacheckim, co iet nadprzyzwoicie, 

» aby z tak dyftyngwowanym w Prawach ro- 
wnały fie ftanem. Przeto Woiewodztwo Po- 
morfkie na Seymiku relacyinym, publiczną 
| przez fwego Marfzałka tegoź Seymiku, pod 
» | ten czas lana Kofa w Aktach Tczewfkich 
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Roku 1628.przeciw tey Konftytucyi, & hoc- 


j | ce punćłum zaniolo Proteftacyą. A więc 
» |y w punkcie rownego w windykowaniu wi- 
d | 이 z Stanem Szlacheckim Prawa, zo- 
3 | ftaie w dyikwizycyi, ale to teraz extra ma- 


teriam, ideo prxtermittitur. 


Uniwerfd Anni 1631mi y refkrypt Anni 
a r710mi Miaftu Gdaniku więcey nad Prawa, 
4 |y przeciw Prawom Koronnym nic pozwolić 

| | ‘mie mogły, a inquantumby co pozwolić mia- 
33 aaa. 。 s : 2 
3 | ty, iakiey maią bydz konfyderacyi? ile ża 
à | dna nie ztwierdzone Konftytucya, fubinfer- 
zj re należy. Kiedy według $wiadeftwa Gdań: 
zp! | | {zczanina:Schreydera Xiegi drugiey pod ty“ 
- |tułem 1. w Rozdziale 30. Przywiley od Kro“ 
4 la Jama Kazimierza dnia drugiego Stycznia 
J Roku: 1655. na precedencyą przed Miafty To- 
Y runiem y Elblagiem Miaftu Gdańlku nada“ 
„plB ai ny; że tylkorbył z ubliżeniem Prawa Miaft 


Torunia; y Elbłąga, do fkutku przyiść nie 
mogł, y Gdanik, w tym wyperfwadowane 


Miafto do tych czas oftatnie. 


Si itaque Nobiles ex |... Majus, to prawda, kryminale, minus, kon: 
crimine, vel delićtoinCi: | traktowe fprawy;ry dla tegoć też ze Krymis 
vitate criminaliter puni- | nalne fprawy, ieft rzecz naywiękfza, bofpra^ 
ri poffunt, fequitur. per wy życia (nad conic drozfzego ) lubfmier** 

Ici, non patientes moram także dla uikro*' 
ad minus, que omnino] mienia 'kryminałow, y Mieylkim, lecz zStat* 
re&te.concludit, -Nobiles | roftami Grodowemi Prawa pozwoliły de re 
ctiam: ex contraćtu co-|centi fądzić ie Urzcdom. Kontraktowe zaś: 
ram Mogiftratu: civili u- | y inne Juris fprawy, ieft rzecz mniey(zat 
tique conveniri poffe. [bo tylko o Dobro, ty rzecz nabytą, każdego” 


confequentiam a majori 


czafu do windykowania łatwe, fpofobne, y: 
T NES | nie uciekie, przeto coram Judice fuo Ordi: 
3 DZ | nario, aby ítrony: conveniantur, y w nich: 
T i fprawiedliwości fzukali, to ieft Szlachcicdo: 
e ! Ziemikiego, lub Grodzkiego {wego Szlachecs 
sige kiegó, a Miefzczanin do Mieyfkiego 1300 o: 
á | $ | pifaty Prawa. Więc illegitima confequentiag 
99 q (v^ c wjaby-ex contraćtu Mieylkie Szlachtę fądzić: 
TEI fogw 1006 y Prawo miały Urzędy. e 
9 Ale przytoczyć tu iefzcze należy iedng 
Fm Magiftratu Gdantkiego w pociąganiu Szlachty: 
99 eb | | G do : 
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do fweg: Turyfdykcyi racyą, z ktorą fig w 
fwey drukowaney Anni 1763. pod Tytu- 
iem: von dem Preüfziíchen Adel,angenom- 
„menes; und den Stidten abgelehntes Polni- 
„(che” Tribunal. alis: od Szlachty Polikiey 
przyjęty; aod Miaft odrzucony Polki Tri- 
bunał, w Niemieckim ięzyku wydaney, Pa- 
ragrapho ultimo, videlicet 13. fol. 30. wypi- 
{016 edycyi: Iz dla tego Szlachty do Grodu 
Ziemftwa nie pozywaią Miafta Prufkie, y 
ich Miefzczanie, by per appellationem nie 
„fzły do Trybunatu, boc z Grodow, y Ziemftw 
„tylko do Trybunału dopufzcza fie appella- 
„cya. A ztey, gdy żadna fubinferri nie mo- 
żę dla Miaft konwikcya, uważać potrzeba 
nad zamiar za ufaną o fobie Miafta Gdantka 
opinią; boć to prawda, 26 Prawa bez dy- 
ftynkcyi tak Szłachty, tak Miefzczan: Actor 
fequatur Forum Rei, dyfponuią ogolnie, aleć 
przecig, w innych Prerogatywach, wolno- 
| ściach, y zafzęzytich ftan bez komparacyi 
od Mieyfkiego dyftyngwuig Szlachecki, ie- 
dnak ftan Szlachecki- w Rzeczy-Pofpolitey 
naydyftyngwowanfzy Polikiey, tey. nie ieft 
|pretenfyi, aby dla uniknienia ex actoratu 
| tak Mieyíkiey, iak zaDworney Juryfdykcyi 
fobie ultro nie przyzwoitey Miefzczan in 
caufis mere civilibus do Ziemfkich, Grodz- 
kich, lub Trybunalikich pociągał fadow, ale 
in fatisfa&ionem - wfpomnionego Prawa, do 
winnych: przyzwoitego, onych pozywaią 
Mieyikiogo, lub Afleflorfkiego fadu.;-A toin 
contrarium przeciw ftanowi Szlacheckiemu 
śmią wnofić fobie, y uzurpować Miafta. Je- 
żeli ten argument Magiftratu Gdarifkiego nie 
left wielką zuchwałości, a żadną propozycyi 
| proba?. niech. fądzi kto chce. 
To takie do fądzenia Szlachty Magiftra- 
tu Gdantkiego Prawo, a nader zuchwała, y 
[nis powściągliwa fkwapliwość, a fprawiedli- 
wości z Miefzczan, y ludzi fwych przypa- 
| trzyé fig potrzeba, 


powód! Gdańfcy , 
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Quando porro Gene-| Gdanfcy żołnierze bez przyzwoitey Kom- 
rofi Domini manifeítan-| mendy po ulicach, y przy moftach rofta- 
przterito atate inter mi: | chodzący, na wodke tym żołnierzomdać mu- 
lites Civitatisprope Mo-|si, lub wódki kupić) opoieni wfźcząwfzy z 


ftaviam ad repellendam | fliifami tumult, Flifow znaczną liczbę poka: - 


vim; quam remiges Po- leczyli, tak dalece; że w kilka dni dwoch u- 
loni, Rón raro Judzisin-|umarfo, a innina ftatkach prowadzeni «w 
ferre cotiantur, ex cubi-| drogę, nie wiedzieć ieżeli Zfwoich wyfzh 
as habentes, & di&tos re: | kałectw, na to juftifikacya w Remanifescie 
miges Polonos, accidit, »Magiftcitu Gdańikiego: ze Panowie Szypro- 
& quódad requifitionem | „wie czekać fprawiedliwości nie chcieli, y 
Dominordm Commiffa-] że zta to ich mufiała bydz (prawa, bo Mani- 
riorum, & maucletorum | feft, aż w Tczewie, nie tu podali. Ale © coj 
juftitia in hae caufa hic |oto,oto iedynie; żePan Grodek Burmiftrz, 
adminiftrata fion füerit,| y Kryk$ -Prezydent Gdańfki naymnieyfzey, 
conqueruntuf, falfa, & | w tak wielkiey kryminalney fprawie nie cei: 
iniqua eft h&c incufatio, | czynić z żołnierzy fprawiedliwości. Ze Kan: 
fiquidém ex A&is defu-|cellatya ftarego Miafta Gdańtka, ani obdu: 
per formatis fatis, fuper- |kcyi, ani prezenty tych zabitych, y poka: 
qué’ cofiftat, “Dominos | leczonych ludzi, ani Manifefta przyjąć nie 
requirentes adtiniftra: | chciała. Bo te 13 kontenta Manifeftu wfpo: 
tionem Juttitie cxfpecta. | mnioriego: if Judicio feabinali ` Derfchavi- 
re nóluiffe, fed antequam | etfi die 4ta Junii Anni 1765tü przez Jeh 
inquifitio, & examen | mosciow Roieckiego, J. W. Potockiego Ka: 
harum violentiarutn de:|fztelana Słońlkiego, Komiffarzij Skrzyńec: 
bite inftitui "potuerit, | Kiego, J. W. Migczynkiego Stafófty Kamie: 
hinc abiiffe, & dùth Ma-'nopolfkieso, y Wyfockiego, J. W: Miączyń- 
nifeftationém defuperad |fkiego Woiewody 'Czerniechowfkiego, Szy- 
AG civilia fcabinalia|ptow, ż preżentą pokaleczonych niekto- 
Detfchavieńfia ^ dede-|rych ludzi, y o zabicie dwoch, ktorych ciał 
runt, non leve; male fue dla ciepła do prezenty dowieść nie mogli, 
caufe, & quodipfi re-|zatiefionego. A zaitym nie mieli czego dtu: 
migeś authores rix® fu- | 26 w Gdańfku oczekiwać Jchmość Szypro: 
erińt, prebuerunt indi-| wie, gdy taką dla ficbie widzieli fprawiedli- 


cium. © E nadzieie, owízem wyrażną od Pana 
4 ' | Grodeka odebrali ódpowiedz, że Zadney nie 
» .|bedzie. Dowod tego wfzyftkiego, z prze- 
A” | | rżeczońego Manifeftu, a zupełnieyfzy fwego 
시 i ]czafü zinkwizycyi bydz może, a w juftiti- 
99 < ^ kacyi należy fie obferwować dobierane fo- 
99 ie „wka, #R°fieyiety: fala, & iniqua hzc 
| Quod | i GF SA eft 
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incufatio &c. Woiewodztwu przypifane. A |. 
* uważać proszeco za zuchwałość? 

Quod ad aćtionem at- | Z akcyi gwałtowney na depozycie, y Do- 
tinet, quam. nonnulli | mu, Wielmożnego Czapfkiego, Starofty Kny- 
mercatores, opifices, & fzynikiego attentowaney, wypifuie, fie Magi- 
alii ad repetenda. debita ftiat Gdariiki,. wfzakże zprzyznaniem oney, 
fua, quorum: exfolutio- | „tylko daiąc racye: iż Wielmozny Starofta 
nem precibus: obtinere | »Cobrowolnie zapłacić nie chciał, a zatym 
non potuerunt, contra [300 1304 przyzwoitego vice - Prezydentlkie- 
Magnificum | Dominum | "go pozwany, y tam ordinario proceffu in 
Thomam Czapfki Capi- | contumaciam fądzony, bo fic per Mandata- 
taneum Knyfzynenfem | rium nie ftawił. Prawda; że Wielmożny Sta- 
&c.in foro competen- rofta. na flowne Pretendentow rekwizycye 
ti inftituerunt, Magnifi- | nie płacił, bo. płacić według Prawa, bez o- 
cus Dominus Capitane- | patrzonego dla fiebie befpieczeńftwa, to ieft: 
us fibimetipfi, imputet,|ferowanego w 13026 przyzwoitym Szla- 

. quód res eo procefferit. | checkim Dekretu, zaprzyfiężenia pretenfyi 
ut, 1050 per - Mandata- | przez każdego Pretendenta, y. transfuzyi in 
rium non comparente,|fem {ui perfolventis, nie mogł; gdyż preten- 
abfolutis Actorum pro- fye tych Pretendentow wfzyftkie fą do. $. p. 
bationibus; ordinationi | tak J. W. Wciewodziny Pomorkiey Matki, 
prob»tioni proceffus, quse | iako- W.: Starofty Sot owidzkiego Syna, a re- 
in: hac Civitate obferva- | {pective Brata W. Knyfzyńlkiego | Starofty 
tur, convenienter in con- | CZapfkich formowane, a nie pewne, bo bez 
tumaciam . pronuntiari, | dokumentow. tylko do Reieftrow Ich Kupiec- 
& Decretum executioni | kich, y na prone fowa porofzczone, ex re 
dari debuerit, | naturalis fucceffionis, nie tylko do W. Kny- 

fzyńfkiego Starofty, ale y wfpot Konfukces- 

| fora Brata Jego rodzonego reguluigce fie. 
A przeto do fądu Grodzkiego, lub Ziemfkie- 
|go pozwać fie Pretendentom należało, Fra- 
tres ut indivifos według. Prawa conjunctim, 

'|y tam comprobare pretenfye . juramentem, 
Dekreta exportować, kwitować cum ceffio- 
nibus... A mie do fadu.Gdantkiego, bo tam 
Szlachty. forum cale nie przyzwoite, owfzem 
Prawem „zakazane, czego dowodziło fię wy- 
żey. | m 

Ale y do Sądu vice Prezydentíkiego pó- 

zwany. W. Knyfzyniki Starofta, nie tak fic 

á ftawit. contumacialiter, aby nic cale wtym, 
d „| nie bronił fig Prawem; bo 2441 nayprzod ża 

Que | boot peirwfzym 
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5 | pierwfzym pozwem lift, za drugim pofyłał 
ph Przyiaciela do vice-Prezydenta perfwaduiąc 
49 [了 dowodząc: że vice-Prezydent Gdański ani 
99 żaden fad Mieyski sądzić go mocy nie ma, y 
» nie powinen, zoświadczeninm przytym; że w 
3 | Jego dzie iako nie pzyzwoitym odpowiadać 
4 | nie może. Ale vice- Prezydent wraz zcałym 
» M Zi na krzywdę Wielmożnego Sta- 
~ rofty, a nieznośny Praw Koronnych osmie- 
$ | liwfzy {16 defpekt, Dekret in contumaciam 


|ferował, yiego gwałtowną uczynił exeku- 
cyą. A wfzakże za powtornym temu podo- 

be Im proceffem Wielmożny Starofta fzefciu 
przez {wego Plenipotenta u vice - Prezydenta 

attentował terminow, zawfze in exceptione 
fori, y iafno na nich dowodząc, a ofobliwiey 
podanemi fwemi- kontrowerfya, y dupliką z 
Praw, y dowodnych racyi uformowanemi: że 
S | wfądzie Jego Mieyfkim odpowiadać nic może, 
o: bos remiffionem ciufarum ad forum compe- 
tens,decisis penis super evocantibg concluden 

do,lecz Vice-Prezydent, iż tey exce pcyinie ue ` 
cha, rezolwował, y koniecznie przed sobą in 
| negotiis odpowiadać kazał, Od czego, gdy 


» itd 


A | Wielmożny Starofta założył appellacyą do 
3 Magiftratu, Magiftrat approbował, tąż vice 
» | Prezydenta decyzyą, z wfzyftkie iego z krzy- 
» wdą W. Starofty, aobelga Praw Koron- 
» |nych uczynki, Y chociaż od tey Mygiftra- 
59 tu approbuiącey rezolucyi, appellacya ordi- 
" ace & extraordinarie do Affeffortkich za- 
» łożona fadow, wydane inhybitoryalne Man- 


daty, y tak fprawy fuper cognitione fori 
| wyprowadzone do Affefforyi: przecięż vice- 
Prezydent, z rofkazu.Magiítratu podobneź 
pierwfym bezprawnego fwego Proceffu za- 
tnyślał fkutki; pokąd ich Primafowlka nie 
| pofkromiła powaga. | 
Qus etiam per Mini- | Exekucya gwałtowna, 12 przez fug Miey- 
feriales Officii. peraéta | fkich na depozycie, y kamienicy W. attento- 
ef exiguó militum nu-|wana Starofty, exkuza Magiftratu. Jako by 
meró tantum ad arcen- |to z tych oftatnich ludzi exekucyi miał bydź 
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dam ab zdibus Magniń- | dla W. Starofty honor, zważyć ią, więc nale- 
ci Domini Capitanei ple- | A że do niey 50. źołnierzy z Kapita: 
bem, adhibitó, quz injnem, Porucznikiem, y unter-Officyerami 
maxima concurrit fre- | nallał Magifirat, explikuie fie: że to dla o- 


Roztrzgsnicnie Bemanifeftu 


quentia, & fine hac mili- | „brony Domu, y Ofoby W. Starofty od . 


tum manu «des Domi- | „zgromadzonego, a mocno mu nienawifne- 
ni Capiranei diripuiffet, | go pofpolítwa. Lat kilkanaście w Gdańiku 
Perfonz etiam ipfius cb | mięfzka W. Staroíta, zawfze iednak był, yieft 
id, quód nonullcs civis; lcd Pofpolítwa belpieczny, owfzem wfzelką, 
& opifices folutionem|y zawfze chętną ma od niego, iako y z rze: 
debitorum fuorum omni, | mięslnikow poilugę, bo każdemu przyzwoitą 
qua decet, fubmiflione | według uilugidaie płacą, ynigdy dla {wego be- 
petentes, duriter, & In |(pieczenftwa do domu, y ofoby fwoiey, 
digne tractavit, non pe- ,Zadnego nie potrzebował, ani potrzebuie præ- 
perciffet, fidium, gdyby fig tylko nin Magiftratu nie 
rzucała zuchwałość, nie nafyłała żołnierzy, 

Nie pofpolitwoć, ale żołnierze fzturmali 
kamienicę y przez zprowadzonych na to od- 
bili slofarzow, do włalnego Wielmoznych 
Staroftwa pod ten czas oboyga, Jmci Sta- 
rościney z połogu, Jegomość Pana Starofty 
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3 
E zinney zdrowia affekcyi, chorych pokoiu, 
39 y zniemi dobiiali fig, ludzi Wielmożnego 
» yotaroBus Dworlkich, od tegoż Pańlkiego ro- 
99 zprafzali pokoiu, kamienice, drzwi u rożnych 
» izbow, y fzafiow, y fchowan poodbiiawfzy, 
» | plądrowali, nie tylko frebra na kilkadziesiąt, 
» tyślęcy wynofzace, ale y inne rzeczy zabrali, 
» | rożne wiolencye a gwałtowną czynili 
» exekucyą. Lubo oftatnia Gdanfka Kommis- 
ER | fya żołnierzy Gdanfkich zażywać Magiftra- 
» towi zakazała, nawet do naypodleyfzego Mie- 
fzczanina exekucy, iedynie onych konfer- 


59 | wacyą dla utrzymania fortecy, y wewnętrzne: 
|20 przepifuigc befpieczenftwa. g 

Juz fig tu więcey zuchwałości Ma- 
Nullus Prenobilis Ma: | giftratu Gdanfkiego nie wzywa dowo- 
giftratusfaftós, nulliusar- | dow; lubo tych Akta Woiewodztwa _Po- 
roganti, cujus Generofi morfkiego publiczne, a nay bardziey pobliżfze 
Domini manifeftantes e- | Dyes puree zwać by fig mogły iedynym, y 
undem inique incufant, | codzienna one podaie praktyka, boć y z te- 
fibiconscius eft, inid uni- | goź ich włafnego Remanifeftu dość Roa 
ce proba, 
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cé intentus, ut vi officii | proba, à przecięż zniey, a \ 0167 wyra 
fui; quod non suo, sed Re- | wiaiqc fig Woiewodztwu Magiftrat iakiego 
cio nomine gerit, unicul- | zaży waterminu: inique incufant. Zuchwałość 
que juftitiam adminiftret, {woig pokrywaią fprawiedliwosci plafzezy- 
& licentiam, omnia in | kiem. A wfzakże fprawiedliwość nie tylko 
hac Civitate impune a- | z rzeczy famey, ale y z ekwiwokacyi ieftnic 
cendi nemini, five Nobi- | innego, tylko z Prawa dzieło, czyli fatys- 
lis, fivecivice conditionis Mica iego exekucya. Magittratu 239 fą- 
fuerit, concedat. dzenie Szlachty ieft przeciw Prawu, ( mko 
fię wyżey dowiodło ) tym bardziey fekwe- 
ftrowanie rzeczy, Ofob Szlacheckich, y Du- 
chownych, wielekroć attentowańe, ieft prze- 
[civ Prawu. Nafyłanie na dobra Szlachec- 
s he żołnierzy Gdafilkich gwattowne, (kto: 

rych doznawały dobra Brodnica Jegomose 
| Pana Lnikiego, dobra Kolebki W. Przé- 


¢ pendowikiego Chorążego Pomorikiego, dobra 
A Niefk.powo, niegdy W. Wolikicgo Podkó- 
8 morzego Inflantzkiego, y wiele innych ) y 
Y tam czynione attaki, y wiolencye, fą przeciw 


A | Prawu. Toé nie fa {prawiedliwosci, y z Prà- 
1 wa dzieła, tylko bezprawne, zuchwate, y lú- 
cyperikizy dumy przeftępftwa. z 

Wfzakże y naítepuigcy manifeftu kontext 
| widoczną zuchwałości okazuie fię probą, W 
|ktorym na wfpomnione Obywatelow Przé- 
świetnego Woiewodztwa Pomoríkisgo, nié- 
ktore ofobliwfze Miafta Gdańfka przez Rzecz- 
Pofpolitą w Prawach ufzczesliwienia, onych 
fie, iakoby nigdy y żednych nie otrzymali 
żczekaiąc tymże wfpominaiącym prożna 
|chełpliwość, a zbytnia, lub niewiadomtość 
Praw zarzucaia, y rzeczy. A coz mogłó 
bydź z wickízym  Miafta ufzeżęśliwieniem 
Gdaü ka? iako zboż Polikich defluitacya; tak- 
że towarow, y fukien zimorfkich, nie indziey, 
|tylko przez Gdańlkdo Poliki wprowadzenie. 
[Ate im Rzeczpofpolita przez konftytucye 
Anni fi496fi vol: t. fol. 258. tit. de Thoru- 
tunenfibus, zboz Polfkich przez Toruń do 
Gdantka wolne przepufzczanie, Anni 1555ti. 
| vol. 2, fol. 686, in fimili zboż, mak, y leśńych* 

Ha robot 


Domini manifeftantes 
contra, nimiam fuam ar- 
rcgintiam, Vel potius 
jurium, & rerum gefta- | 
rum imperitiam  ofteń: | 
Cunt, quanto Vitia enu- | 
merant Privilegia, &in-| 
dulta, aliisque perfvade- 
re conantur, quód Ci 
vitati Gedanenfi ex me- | 
ra gratia, a Republici | 
Polona collata fuerint. | 
Nulla habet Civitas Ge- 
danenfis Privilegia, nifi, 
quz vel fub crucigeris 
jam habuit, & cum qui- 
bus, ut tota Provincia | 
Prufix fub ditionem Re- 
gum Poloniae conceflit, 
vel, 
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vel, quz a Regibus Polo- 
nix, ob conítantem ci- 
vitatis in; Reges fuos fi- 
idem, & infignia ejufdem 
n totam Rempublicam 
merita obtinuit, 
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robot wodą fpływanie, a wołow drogami fta- 
remi wganianie do Gdańfka Anni 1627mi. vol. 
3. fol. 541. przy zawarciu portow wfzelakich 
Gdańfkowi iednak żywnośi, y potrzeb doda- 
wanie, Anni 1629ni. vol. eodem fol. 656. 
zboż wfzyftkich willg fpufzczanych do dru- 
giego Seymu nie na 10126 mieyfce, tylko do 
Gdanfka obracanie, przepifuiące. Także an- 
norum I628Vi. vol. eodem fol. 580. 1631mi. 
vol. eodem fol. 686. Societatem Anglicanam 
w Elblągu y innych Mi:ftach znofzące, y w 
wożenia fukien zamorfkich do Polfki, y W. 
Xięftwa Litt. tylko przez fam port Miafta 
Gdanfka, y pod znakami, przez Urząd tegoż 
Miafta kładzionemi fub confifcatione ingdlub 
bez znakow Gdanfkich wprowadzonych naka- 
zuiące, & Annorum 1658vi. vol. 4. fol. 559. 
1659ni. vol. eodem fol. 618. też wprowadza- 
nia, y obfigillacye fukien confecutivé do na- 
ftępuiących Seymow dyfponuiące, łalkawie, y 
dobroczynnie opatrzyła Políka, Boć, że O- 
bywatele Polfcy zboża y wfzelkie in- 
ne Towary rzekami y lądem przez Zie- 
mie Prufkiewfzędzie, gdzie fic im tylko podo- 
bało y za morze, bez płacenia od zboź poda- 
tku w Gdańiku “odcgeld zwanego prowa- 
dzić, lub gdzie ieno y komu chcieli na każ- 
dym mieyfcu w Ziemiach Prufkich oneż 
zprzedawać wolność y Frawo jefzcze za Rzą- 
dow w tychże Prufkich Ziemiach Krzy”a- 
ckich mieli; to widoczna z zgody y pokoju 
reípektem granic niegdyś między Władyfia- 
wem' Jagełłem Krolem Polfkim z iedney, a 
Kontadem de Jungingen Magiftrem Krzyża- 
ckim Ziem Prufkich z drugiey ftrony zawar- 
tego, fub Anno 1404. Vol. 1.fol.64. a dokła- 
dniey: z Deklaracyi niegdyś Pawła de Ruff- 
|dorff Krzyżakow Generalnego Magiftra fub 
Tit,,Liber tranfitusomnibus mercatoribus & 
„Incolis Regni Poloniz & Terrarum Lithva- 
| „nie, Samogitie,Mafovie,& Ruffiz, cum omni- 
| „bus mercantiis per terras, maria & trans 


! [we in perpetuum per térras Crucifero- 


„rum 
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rum tam Pruflie quam Livoniz wydaney An. 
1424. Vol: eodem fol: 87. zawieraiącey fie 
Articulo 2. w tym fenfie y fow porządku. 
„Item liber fit tranfitus& via omnibus met- 
,catoribus& incolis Regni Polonix & Terra- 
„rum Lithuanie, Samogitarum, Mafovie & 
»Ruflie cum fuis mercantiis, frumentis cu- 
„jascunque grani & rebus quibuscunque, & 
„cujuscunque conditionis vel materiei exi- 
„ftant, fine impedimento vel Angaria per ter- 
„ras & maria, aquis & flumina quacunque 
,Jfcendendo in & ad Regnum Polonix, Ter- 
ras Litvanie,Samogitarum, Mafovie & Rus. 
fie, & defcendendo per Terras dominiorum 
„ordinis Noftri ac per ipfa flumina feu aquas 
„ufque ad maria & trans mare in navibus 
„magnisfive parvis,in perpetuum quocunque 
„feu quotiescunque voluerint, quas quidem 
„Merces, frumenti & res, ut fcriptum et, fi 
„„przfati Mercatores feu Incole Regni Polo- 
„nie & Terrarum fupra feriptarum ducentes 
„Vendere, aut ftare, in aliquo locorum feu 
,.Civitatumad portum feu ripam przdićtarum 
» aquarum (ive maris fituatarum vel fituato- 
'3 „rum voluerint, eft & debet effe in ipforum 
„arbitrio & voluntate. Sivero vendere no- 
| „luerint, poffunt abfque omni impedimento 
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» | ire feu afcendere veldefcendere quocisplacu- 
» | erit cum rebus przdiltis, ut fuperius eft ex- 
» prefium. Takie foli fequenti Articulo: 4.fic fo- 
» „nante: Item quod omnesmercatores & Incole 


„Regni Pol: & Terrarum I ithvanie, Samo- 
sitarum, Mafovie & Ruflie.a folutione cuius- 


BE . . 
„dam pecunie, vulgariter Lobegeld nuncupa- 


| 
8 | ta, que a frumento in Gdanik recipiebatur, 
» | „perpetuo fint liberi & exempti, nec ad eius 
» ,folutionem de 606600 teneantur. Y raf 
» | wnież z Traktatu Pokoiu Brze&iego mię- 
» dzy T ymiZniegdys Wiadyflawem Krolem Pol- 
2 ikim a Pawłem de Rufzdorff Magiftren Krzy- 
3 żakow Generalnym Roku 1436. zasżłego de- 
a sumptoque articulorum ejus ex Privilegio 


Ducatuum Mafovix vol:eodem fol: 134. znay- 
| duiącego fię articulo 870, podobnież Iowo w 
| fowo, jako swieżo inserowana deklaracya 
Ita 1 oftrze- 
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oftrzegaiącego tymi flowy: Jtem liber fit tranfi- 
„tus & via omnibus mercatoribus& IncolisRe- 
„gni Polonie & Terrarum Lithuaniz, Samo- 
„gitarum, Mafoviz, Ruffiz & Stolpenfis &c. 
&c. aż do llow: usque ad maria & trans ma- 
„re, po ktorych dodano: in Navibus vacuis 
„five oneratis, magnis five parvis abque aliquo 
Areíto & impedimento civitatum feu oppi- 
„dorum & fpecialiter circa Thorun quocun- 
que & quctiescunque voluerint. Quas qui- 
dem merces &c-&c. &c. aż do końca. kon- 
textu wyżey-wypifaney Deklaracyi. Y nie 
wątpliwa dedukcya. A ni miafto Gdańfk; aby 
in fingulari prawo 13146 na zbronienie Oby- 
watelom Polkim zprzedania komu innemu 
MiefzczaninowiGdanikiemu zbożfwoich mia- 
ło, probować nie może, kiedy na Statut Zy- 
gmunta [anni 1539ni vol: 1. fol. 549. tak 
obowiązujący: FaćturosNos polliciti fumus, 
& in his, quæ proxime habituri fumus Co- 
mitiis, Gedanenfes Jura fur», & Privilegia, 
exhibere mandamus, quibüs nixi liberam cum 
velint, frumenta fua vendendi facultatem 
Reeni Noftri Nobilibus non permittunt, nie 
pokazało do tych czas. Te ofobliwfze przez 
wyżey wfpomnione iedynie tylko Konftytu- 
cve do czafow pozwolone fkarby toż miafło 
ex ufua iefzcze abufive ( bo tak dalece; że 
zboź Polfkich na okręty y do nikogo innego 
tylko do miefzczanina Gdańlkiego zprzeda- 
wać, ani onych daley opufzczać, także towa- 
row wfzelakich zcudzych Kraiow dla fiebie 
zapifanych doprowadzać, lub onych z okrę- 
tow ( gdzie taniey nierownie ile z pierwfzey 
ręki można doftać ) kupować, Obywatelom 
nie dopufzczaiąc Polikim, Miefzczanie Gdan- 
fcy iak tylko fami chcą, tak towary zagrani- 
czne 07080 przedaią, a zboża tanio kupula y 
płacą ) bogacą a w hardość y obmierzly am- 
bit wbiiaią dotych czas. — Alećab ingratis 
| tolluntur beneficia, 16000 tylko zapall ym od- 
ciągnąć żywnośći,y tey,iako niegdyś nieprzy- 
iaciolom 
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iaciolom konftytucyą Anni 1627mi wyżey 
wfpomniońą, tak y teraz nieprzyiaznemu Pra 
wom Koronnym, y z nich fie zuchwale wy- 
łamuiącemu,y zrzekaigcemu onych,miaftu nie 
dopuścićGdanfku, Porty do niego wedle teyże 
zawrzeć konftytucyi, wprowadzania zboz, y 
wfzelkich innych Towarow do Gdańika z Pol- 
(ki, W. Xieftwa Litt. y wfzyítkich Provincyi 
im przyległych, zakazać, fukien zamorfkich 
y wfzelkich innych towarow przez 10123 mia- 
fta Polikie Portowe wprowadzenia, fecludendo 
Gdańfk, przeznaczyć, y wfzyftkie Rzeczypo- 
fpoliteyDobrodzieyftwa, na wzor konftytucyi 
annorum 1618.Vol.3.f01.939.1641mi vol.4.fol. 
11.1643. vol.eodem fol:74. obfigillacyą fukien za- 
mor:kich pomienioną, ob przfuppofitos oney 
abufus, fufpenduigcych. A konftytucyi Aani 
1647mi vol. eodem fol. 104. wfzy(tkim mia- 
ftom Portowym Rzeczypofpolitey applikuią: 
cey, teraz widząc oczywifte tychże Dobro- 
dzieyftw w mieście Gdaniku abufus, temuż 
abrogare Miaftu. A wnet fie Gdanik na {za- 
cunku fwych od Rzeczypofpolitey nadanych, 
po utraceniu onych pozna Prawa, wyzmaiąc: 
non eft bonum nifi amifum, y fwą poikromi 
zuch wałość.a w Polfzcze {zukaiac dla fiebie ży: 
wności, na zamorfki towar, cła opłaciwfzy, 
! Kupca, na {wey fie teraz zbytnie prezumo- 
waney pozna powadze. 
__ Wolnym kupnem,y poffeffya wieczną Dobr 
Ziemikich Dziedzicznych, ktoż zafzczycił 
Miefzczanow? ieżeli nie Konftytucye Toruń- 
ikie Anni 1538vi vol. r. fol 544. Warfzaw- 
ikie Anni 1601mi vol: 2. fol. 1510. Także 
Warfzawfkie anni r611mi vol. 3. fol. 15. 
| Nie miało miafto Gdanik, iako y inne Prufkie 
Prawa bicia Monety,bo ie Krol Kazimierz Pri- 
vilegio incorporationis Anni 1454ti był tylko 
pod ow niepokoy w Gdańku, Toruniu, El- 
blągu, y Kifzporku Stanom Ziem Prutkich,a 


; nie miaftom pozwolił, po zafpokoieniu zaś, 


| tylko w Gdaniku y Toruniu, w innych cale 
| znofząc, rezerwował dla fiebie. Iako, & An- 
12 norum 
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! norum 1539ni vol. 1. fol. 547.ac 1543tii vol. 
eodem, fol. 570. Konftytucye iawnym fą, iz 
miafta Prufkie Prawa bicia Monety nie mia- 
ły, dowodem, y w tym ie Rrzeczpofpolita, 
przez poślednieyfze na pewne czafy, y pod 
otwarcie Mennic Koronnych, dyfpenfuiąc 
Konftytucye ufzczęśliwiła łafkawie. 

Forteca Gdanika, przy teyże inkorporacyi 
fponfione reciproca Terrarum Pruffie, Kro- 
|lowi, y Krolettwu ocdana Polikiemu; yluboć 
afobnym Przywileiem tegoż Kazimierza 
Krola Toruńikim fers 2dz fefti Beati Joan- 
nis Baptifte. Roku tegoż 1454. wraz z innemi 
|y Zamkami wízytikiemi Ziem Prufkich, Sta- 
nom oftrzezona Pruikim; Ze extraneo & fo- 
renfi dodawane nie będą, nie iednak miaftom. 

A tainfubfequens dla fpodziwaney na zawfze, 

a w owym czafie zupełnie doznawaney mia- 

fta Gdaritka wierności, po poprzyfiezoney Kro- 

lom, y Kroleftwu Polwim, takż Ziemiom Pru- 

E oneyże konferwacyi (ktora fie nie bez 


| znacznego Rzeczypotpol: utrzymuie kofztu, 
bo za ley expenfa Konftytucyć Anni 1 628vi 
vol. 3. fol. 580. Pięćkroć fto tyfięcy zikar- 
| bu Koronnego Anni 1659ni vol:4. fol: 618. 
| wśmidziefiąty pięć tyfięcyfto iedenaście zło- 
| tych.grofzy dwadzieścia y trzy, zpierwfzych 
| Ziem Pruikich Podarkow miaftu wyznaczy- 
| ty Gdatifku, y do tego, taż anni 1628vi & 
| Anni 1658vi vol:4.fok 558.y wiele innych Kon- 
| ftytucyi częftokroć na niektore czafy od wfzel- 
| kich miafto Gdańfk uwolniły Podatkow, lub 
Akcyzy do każdego Poboru, z Gdanfka naprzy- 
kład innych miaft Ziem Prufkich, do fkarbu 
należącey uftępowały )w manutencyą, y kom- 
mendę miaftu powierzona Gdanfku, y do iey 
obrony, także przeftrzegania befpieczeńftwa 
wewnętrznego pozwolona w dyfpozycyi Ma- 
giftratu Gdanfkiego, Garnizonu konferwacya, 
| tylko Officyerow tegoż, yco roczny Magi- 
ftrat Gdaníki przyzwoitą fuper fidelitatem 
Regi, et Regno Polniz, terrisque Prufiz, Kon- 
{tytucyami,a osobliwiey anni 1510mi Miaftu 
Gdaniku przepisanemi, titulis de Proconsu- 
lum 
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lum, & Confulum juramento, de przfećtis 
$31. | militum, five Capitaneis Civititis conducen- . 
了 dis. De juramento Prziećti portüs maris. 
Z | De confcriptione militis, & aliis, obowią- 
zawfzy przyfięgą. Co iako, y wfzyítkie inne 
Rzeczypos. Dobrodzieyftwa, a ufzczęśliwie- 
nia Gdańika, iedyna teraz temuż Miaftu, a 
ofobliwie iego Magiftratówi fą zuchwałości 
okazyą, zktorey abfolutne fobie uzurpuie 
rządy, yz pod dependencyi Rzeczypos. 
| Polikiey, ftanow Ziem Prulkich, y Praw ich, 
wyłamuie fię zupełnie, onych, iak wfzyftkie- 
mi fwemi bezprawnemi aćtualiter poftępka- 
mi, tak y ninieyfzym zrzekaiąc fię remani- 
feftem. 

Nie wfpomina fię innych dobrodzieyftw 
| ktore Miafto Gdańfk z ofobliwfzey Krolow 
Polikich przez Przywileie pozyfkało łalka- 
wości, a wízakze y te w wolnym narodzie 
Polfkim, nie tak Krolom dożywotnim, iako 
Kroleftwu, y iego wolney Rzeczypofp. wie- 

|cznym przyznawane, y wiecznie zaiugiwa- 
|ne bydź by powinny. 

Ita Civitas jam fab | Używaniem iefzcze za Krzyżakow Prawa, 
Crucigeris jure imponen- | wkładania na Miefzczan podatkow, zafzczycà 
di civibus pro neceffita- | fie Miafto Gdańfk, wnofząc; toż Prawo od 
tibus Civitatis pecunias|Krolow mieć fobie approbowane Polfkich, 
fubfidiarias ufa eft, quod | W tego, czy, y. iakieby bydź miało, niewcho- 
jus Divus CafimirusRex, | dzi fig kontrowerfya; boc wízyftkie, y nay- 
& omnes ejus Serenifi- | podleyfze Miafta, Miafteczka, tak ni wypła- 
mi Succeffores per fpe- | cenie publicznych Rzeczy-Pofpolitey podat- 
cialia Privilegia confir|kow, iako y inne w powfzechności Miafta 
marunt. | całego pofpolite, lub przypadkowe potrzeby, 
partykularnie na fwych wkładaią Miefzczan 
w dyfpartymencie, y na wśi fwey Obywate- 


33 | 


59 | 
W: 


* | 
99 | 
5 | 


7 low Szołtys 2 gromadą, Kahał na żydow. 
M | Ale ieżeli fequitur za tym, aby ci wfzyfcy, 
3 też, lub inne moc mieli na Szlachtę wkładać 
" podatki, kiedy y Krol fobie tey nie przywła- 
4 | 12028 mocy; bo ta całey tylko Rzeczy-Po- 
99 . fpolitey do, Seymow walnych,'nawet na Ku- 
i | | pcow, 8 Plebejos Konftytucyą Anni 1573 
A Hoc | K vol.. 
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vol. 2. fol. gor. rezerwowana zupełnie, jakoż 
| konfederacyą Anni 1710mi Vol. 6. fol. 183. 
y Konftytucyami Anni 1717mi. vol. eodem 
| fol. 316. & Anni 1726ti. vol:eodem fol 449. 
Wfzelkie cła, y myta prywatne po rożnych 
| mieyfcach, Miaftach, y Miafteczkach wybie- 
| rane, ktore nie fą Przywileiami ante confi- 


| jthtioneim Anni 1573tii nadane, po tey zaś 


konftytucyi choćby Przywilejami nadane, 

| ieżeli Konítytucyami nie approbowane, de 
plano zniefione, & fub penis injufte extor- 
| ti thelonei, zakazane. 

Tym bardziey, kiedy ftan Szlachecki, y 
1680 poddani, także Duchowni 00 płacenia 
ceł, myt, nawet Krolewikich, y Rzeczy-Pos. 
od zboż, wołow, koni, y innych rzeczy z 
Dobr, y Domow fwoich, na przedaż wodą, 
lub lądem prowadzonych, bądź też iakich- 
kolwiek na potrzebę fwą kupionych towa- 

tow, t'kZe moftowych, grobe!nych y wfzy- 
| ikich innych poftanowionych Prawem, przez 
Przywiley Ludwika Krola Anni r374ti. vol. 
I. fol. 55. Statuta Anni 1496. Joannis Adal- 
berti vol. eodem foliis 161. & 269. Anni 
| 1504ti. Alexandri Regisvol. eodem, fol. 298. 
Anni I507mi vol. eodem, fol. 360. y kon- 
| tycucyc Anni r510mi. vol. eodem fol. 268. 
Anni rg11mi vol. eodem fol. 375. Anni 
1538vi. vol eodem, fol. 518. Anni 1550mi. 
vol. 2. fol. 594. Anni 1569ni. vol. ecdem, 
[eue 747. 754. 754. 751. & 762. Anni 1576ti 
vol. eodem, fol. 927. Anni 1581mi. vol. eo- 
| dem, foliis 1013. 1015. & 1023. Anni 1588 vi. 
| vol. eodem, fol. 1222. Anni 1589ni vol eo- 
dem, fol. 1285. Anni 1598vi vol. eodem, fo- 
puis 1457. © 1463. Anni 1601mi. Vol. eodem 
fol. 1504, Anni 1607mi. vol. eodem, fol. 
| 1631. Anni 1647mi. vol. 4. foliis 112. & 127. 
| Anni 1667mi. vol. 5. fol. 493. Anni 1710. 
| vol. 6. fol. 170. Uniwerfał Poborowy Anni 
|. 1629. y inne continuo wízyítkie, a wfzcze- 
gulności 


a EA a —— 
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gulności ftan Szlachecki Ziem Prufkich przez 


" | konftytucyą Anni 1638vi vol 3 fol. 629. 
3 s pacta conventa Augufti tertii vol. 6. fol. 
ít 629. wyięty, y uwolniony koniecznie fub 
ij | reititutione in du plo, ypod karą pięćfet grzy- 
5 | wien, fuper Exaétores włożoną in quovisfo- 
3 ro, & tribunalitio ukrzywdzonym do win- 
35 18080 naznaczoną. Deklaruiąc konfty- 
M tucyą Anni 1538 vi. iż hoc in puncto, toieft: 
és | inique extorti Thelonei Prawa, tam quò ad 
g | forum, quàm quò ad pxnam, y do Miefzczan 


ściągać fig mai. 
iioc iuo jure utitur,| Toc fig dowodzi iawno, Ze Miafto Gdańfk 
ergo ciV.tis quando a vi- | Prawa wkładania podatkow na nikogo, vel 
ćtu.licus pro confumpti- | maxime iednak na Szlachte, y ich poddanych, 
one civ.um, & incolarum także Duchownych naymnieyfzego mieć nie 


- Gedanum advectis, acci- | może. Na wybieranie akcyzy od wiktua- 


włafną Szlachecka potrzebę z Dobr ich Szla- 

| checkich, lub kog: zkolwiek ( gdyż Szlachtę 
|do płacenia, y frzywiley żaden obowięzo- 
| wać nie może,uwolnionych wiecznie ) w pro- 
| wadzonych, ani Przywileiow od Krolow 

& [Folkirh ante conftitutionem Anni 1573ti. 
| 


fas exigit, | tow do Gdanfka, bądź na przedaż, bądź na 


ani poft eandem, innego konftytucyami ap- 
probowanego nie pokaże nigdy, boć fię; że 
propria authoritate uftanowiło, y niniey- 
|fzym fwym wypifuie remanifeftem. Non 
iure więc utitur (iak tymże ułudza remani- 


E. ke żak ale bezprawnie, y nieflufznie, ten 
greek pod Imieniem akcyzy Miafto Gdańfk przez 
E | fwoich exaktorow, yżołnierzy wydziera po- 


datek. A przeciw niefufznie — wydzieraiq- 
E |cym podatki, iak furowe, y iak wielokro- 
| tne, bo ka/dey właśnie konftytucyi Prawa, 
pene wisdomo. 


Quas foli cives, & in-| Ale exkuza Magiftratu: że to miefzczanie 


cole viftualiaementesfol. | „płacą przez wyfoko rzeczy przedaznych, to 
vunt, advehentes | veró | „ieft: wiktuałow wyniefioną cenę przywożą- 
vićtualia tantum prænú: | „cy zaś y zprzedaiący, czyli to Szlachta, czyli 
merant, eamque  prznu. | „ich poddani y inni tylko zaliczaig tę Akcyżę 
merationem ex aucto vi- | 39d kupuiących E zczan w drogości odbie- 


ćtuali- 2 raiac) 
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ćtualium venditorum pre- | „raiąc, zdoktadem; iz kiedy fie przykrzy przy- 
tio a civibus recipiunt, | ,WoZqacym te Akcyzy zaleczanie,to wclno im 
quz pr&numeratio fiad- | „do Gdańfka nie wożić, Wolno nie wozić to 
vehentibus molefta eft, li. | prawda; y takci by trzeba, aby zbvtkuigcym 
berum cuique erit viétu- | zuchwalcom uiąć żywności; bo to bez kweftyi 
alia fua Gedanum non | iz Gdańfk, więkfzeyby był fkromności, obfer- 
advehere. Wy praw, y ich pamicci,gdyby go Chleb zby- 

tnie pod rękę dowożony nie gorfzył Szlache- 

cki. Ale też y wozić wolno na każde miey- 
Lh {ce na przedaż zboża, y inne rzeczy z dobt 
Szlacheckich , beż naymnieyfzego Podatku 


3 i 
i: Szlachcie y ich poddanym, iako fie probowa- 
3 ło wyżey.A miaftu Gdańfku na nich, owfzem 
I y przekupniow podatkow wkładać, y ie wy- 
a "| dzierać nie wolno; bo nie pozwolono, cw {zem 
2 zakazano prawem furowo. Tedy dowozacy, 
m | czydowożą, czy niedowozo że im wolno, zaw- 
á fze czynią fprawiedliwie; amiafto Gdantk gdy 
M wydziera cd nich podatek zawfze czyni bezpra- 
3 Į wie, y nie fprawiedliwie. Tey zaś nigdy mafz 
R Praktyki; aby kiedy kupuiący Miefzczanin 
á | zprzedaiącemuexpens,czyli piniądze wydartey 
3 przez Exaktora miafta, wracał akcyzy, rzecz 
x mu tylko, ktorą kupuie, iak zgodzi tak pl ci; in 
id vim zas akcyzy wydartych piniędzy dopiero- 
5 | by fie trzeba Woiewodztwom Ziem Prufkich 
0 | viritim, do komportacvi Re ieftrow oney,mia- 
$ fto, ubi de jure przycifnawizy, upomnieć, y 
3 kiedy nie każdemu ukrzywdzonemu in fatis- 
» factionem, to przynaymniey in commodum 
x Ziem Prufkich publicum windykowac, y dal- 
3 {zemu zagrodzić zdzierftwu. [už wyznaczo- 
M na Konftytucyą anni 17 romi vol. 6. fol: 188. 
x |do zganienia nie należytego | Magiftratu 
2 | „Gdańikiego przeciw MaieftatowiKrolewfkie- 
2 mu, y Rzeczypofpolitey, pod czas owego 
= |.„czafu woyny poftepku, wihdykowania wfzel- 
$ I „kich krzywd publicznych, & privatorum, tak 
| „Duchownego iako y Swieckiego flanu, ofo- 
a | bliwie violentarum accifie ufurpationum, & 
*" „EXtorfionum, uczynienia circa mercimonia, 


93 . „meńfiiras, & pretia rerum, dofkonatego po- 
N | rządku 
0e 
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"e „rządku, Dekretow, ob contumaciam Magi- 
PEE » „ (tratu zaległych, do exekucyi doprowadze- 
Ino im K ala & alia peragenda komm ffya, tylko ią 
RAR 4 reaffumowac,regulam iey howe,y pomnożone 
wej | exceffa rozfadzenia adimplere ficultate, a do 
m A kuteczney przywieść exekucyi y 
obfer- 3 JRE ola zdaie tk e iak fig ie- 
b zby- 33 o explikuie Magiftrut; że Miefzczanie ten 
zlache: » us y kupowaniu rzeczy w cenie ich opłacaią 
o | « E ditelo mischa, go na {wych kupujących 
= AF 거래 miefzczan, y od nich wybiera, a nie 
odatku | . ucifkaigc Szlachty, y ich poddanych, także 
bowa- T innych ludzi; wfzakże y im kupuiącym, wol- 
wfzem r no taniey rzeczy zgadzać, y one płacić, a ieze- 
5 BE li im fie, co drogo zdaie w kupieniu, lubo 
wiem | > w wiezione w mi fto, wolno nie kupić. „Ale te 
ożący, E | wfzyfikie Magiftratu fą tylko wyrmnyślnie Z u- 
J, ZAW- a CCA przychylności (tanu Rycerikiego ku 
ik gdy A | i Gdiniku w fupplementowaniu 1680 
다 | ukonce- towane ratiocynacye; w rzeczy 21613- 
y mafż | » la ey zdzieiftwo, y uci k Szlacheckiego ftanua 
TAn | abfclutność BUM Gdanika zuchwała. 
kiego” Nobiles vero in hac ie tylkoć to bowiem od zprzedaźnych,ale 
| ci; in ivitate pee " mmo- jy haaa Szlachty kuchnią, y potrzebę z 
eg ee tb is B BW th włafnych do Gdanfka prowadzo- 
ufkich | rantes, pasri © f 그 | k h " zs; ts wydzieraią akcyzę. Czego z 
y,mia- | fuis PEN PE a4 us rzec h podawanych przez Szlachte do 
lie, y meítico victualia fibi ad- „kaj s a MINE Cinek x wide 
v Tabie. vehenda curant, & liber- | D yre tid rzeczy na włafną ich zprowadzo- 
odum tatem Accifæ d | es em; 본 4 wi es aby od tey uwolnione 
y dal- candem |. res i A ic: P. die ei KW acceptowanych cedułkow 
naczo- | bertatis (chedula, obti- i ads ee em: ea 비애 
| 166, | nent. | od takowych miafto, co nie czyni, wfzakże 
Mtratu | ned zamiar nie fiufzna; aby nayfwobodniey- 
»wlkie- » | C y wolnościach, y Prerogatywach Narod, 
sth sm Nee | y {tan Szlachecki , nie potrzebney w bezpra- 
ska! » wanych miafta Mp es wymyflach miał fzu- 
5 39 cac ier OINOŚCI. 
1, ofo- » | bos: ink e Prawa dawnieyfze przed 
at, à : | | Unią Ziem Prufkich do Korony P olikiey, fta- 
monia, i |] ㅁ 0\006 wfpominaé fig trafiało, iak fięy 
Bopo- | » L Przy- 
dku 99 De 
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| Przywiłey Ludwika Krola Anni 1374ti circa 
|huncce cytuie articulum, ktore mogłyby 
» | niektorych pcdleg:ć fuppofito; iż co Ziem 
b rulkich ściągać fe nie maig. Zaczym tob 
lendo idem fuppofitum, ck Privilegium in- 
corporationis terrarum Pruflie Cafimiri Re 


A |gis mako fponfionem earundem terrarum 
» |przytacza fig reciprocam Anni I454ti y 
» fens ich in vol pierwfzego fol. 17^. ejuf- 


„modu Terrasque, & Dominis praedicta Re- 
„gno Poloni& reintegramus, reunimus, invi 
„fceramus, & incorporamus; & ad ufum, 
„participationem omnium honorum, jurium, 
„BL libertatum, & przrogativarum, quibüs 
»Lrelati, Barones, & Nobiles Regni Polonia 
„haćtenus potiti funt &c. admittimus, »nne- 
,ctimus, & includimus. W drugiey fol. 182. 
n verbis Ac nos, & terras pidictas in jus, 
„fortem, proprietatem & titulum Corone 
Poloniz rcintegramus, reunimus, incorpo- 
ramus, & invifceramus: omnium Privilegi- 
orum, Libertatum, Prerogativarum Regni 
Polonig ufum, & participationem &c. ha- 
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» " |bituri. Aztych wizakże iafny dowod; że o- 
» bywatele Ziem Prulkich zaraz przy Unii do 
ss wízelkich Praw, wolności, y prerogatyw, kto- 
í re tylko fobie Polika mieć mogła nadane Szla- 


chta, przypufzczeni, zoftali, toć fię nie mi za- 
| wize zafzczycać mogą, y powinni. | 
De monetx in hac, Bicie monety w Mieście Gdanfku, Ze pod 
civitate cufz valore Ge- | czas ceffacyi Mennic Rzeczypos: to ieft prze- 
nerofi Domini Manife- | ciw Frawom y powadze Rzeczypofpolitey: to 
ftantes, pariter non ha- | tego doczytać fięwyraźnie w konftytucyach 
bent, quod conqueran-| Anni 1543tii. Vol. 1. fol. 570. & Anni 1631. 
tur. Cum non folum | vol. 3. fol. 670. boć gdy uftaią Mennice Rze- 
per Conftitutiones anni | czypofpolitey, wfzyfikie uftawać powinny, y 
1717mi ad quas provo- | otwierania onych dyfpozycva od famych tyl- 
cant, determinatus au- |ko dependuie Seymow według Statutow, An- 
rex & argenté mone- | ni 1422di. vol. 1. fol. 83. Anni 1433tii. vol. 
te valor, tantum ad | eodem, fol. 91. konítytucyi Anni 1550mi vol. 
futura Comitia præfini- | 2. fol. $94. Anni 1669ni vol. s. fol. 21, An- 
tus fit, fed etiam per | ni 1736ti. vol. 6. fol. 630. y Pacta Conventa 
pasta | wfzyftkich 
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mM m ae Kolay począwfzy od Krola Wła- 
defun&te Se. Fe. Mttisj dyilawa czwartego: 

expreffe provifum fit; | A ieżelić; 2 racyi niedoftatku dobrey fre- 
ut moneta aurea, & ar- | brhey monety, Miafto Gdanfk {wą bić re- 
gentea juxta ligam Im- | zolwowało 116 monetę, tobićby powinno we- 
perii, & vicinorum Prin | dług dawnieyfzych konftytucy! ligę, mone- 
cipum cudatur. Huic|ty opifuiących, to ieft: Anni 1657mi vol. 
prafcripto innititur Ci- | 4. fol: 544. W monety frebrney grzywnie, 
vitas, quando defectus | „czternaście lotow feinfylbru wyznaczaig- 
{ufficientis monetz ar- | „cey, Anni 1657mi. vol: 4: fol 1003: z grzy- 
gentea jufti valoris pro i Why feinfylbru tylko trzydzieści złotych 
ufu fuo n.6. domeftico | „Polikich a nie więcey bić każącey: Anni 
monetam argenteam | ,,1677mi vol 5: fol: 457: Anni 1678Vi vol: 
cudi curat, & ita cudit; | „eodćm fol: 583: niew niżfzey, y podleyfzey 
ut dedu&o pretio ar- | lidze y wadze nad ordynacyą Anni 1558vi 
genti, dedućtisque im- |; aby moneta bita była oftrzegaiących: A 
penfis mońetalibus ni. | oftatnich uftanowienia qualitatis monety: A 
hil lucri exinde perci- | ieżeli juxta ligam Imperii: to na Cefartkie 
piat, & tntum abeft, | zapatrzyć fig miało monety, ktore pewno 
ut eandem cuipiam ob- | nie podleyfzey nid przerzeczonych Rzeczy- 
trud:t, ut potius ejus | pofpolitey opifanie konftytucyi, fa ligi: Nie 
eve&ionem ferio pro-|tak złą ligą bić, że po fto iednym złotym 
hibeat, quod tamen ob | grofzy dziefiięć Polfkich, a y więcey z grzy- 
monetam vicinam vili- | wny feinfylbru wybiiało, y biie; boc przecie - 
orem vix fervari poteft. | konftytucye Anni 1527mi Vol. 1. Fol. 476. 
Quando vero Refpub!: | Anni 1607mi vol. 2. fol. 1605. Anni 161 1mi 
Folona monetam argen- | vol. 3. foliis 12. & 15. Anni rós9ni vol. 4. 
team Gedanenfi melio- | fol. $99. Anni 1685ti. vol. 5. fol. 721. ofat: - 
rem cudere incipiet, Ci- | fzywey monecie, y przeciw fałfzywą kuia- 
vitas. ad liunc pedem | cym pifane, oney, fub pna infamie, & 
monetalem fe confor-|confifcatione bonorum, zakazuig fürowo: 


mare non intermittet. | Zali fic Magiftrat; że tey, fwey monety z 
» „Miafta nie zakaże wywozić, aleć hie wywo- 
n za, boc w wfzyftkich Panftwach fasiedzkich, 
^ y w Koronie Polikiey żadnego nie ma kurfu, 
ji w tym tylko dla Obywatelow krzywda Pol- 
3 3 fkich W. Xięftwa Litt. y Ziem Prufkich, że 
» za zboża monete Gdantka im narzuconą, wieść 
aj | do fiebie nie mogąc, na mniey potrzebne 
i: | wydawać mufieli na powrot w Gdanfku ex- 
E | penfa, dla iey fzczegulnie wydania, lub ią . 
B zmieniać z wielkim dodatkiem na inną. 


i Aute | L2 " A zpod- 
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Auream monctam A A zpodwyżfzania kurfu czerwonych zło- 
vitas non cudit, fed au- | tych, y inney frebrney uiławicznego zamic- 
reis F ungaricalibus ex |niania monety wymawia fig Gdańiki Magi- 
Hollandia advectis ibi- | (trat; iż w tey ie dla fiebie Kupcy Gdanfcy 
demque coemptis uti- | z Hollandyi fprowadzsią cenie w ktorey wy- 
tur, quorum pretium ad | daią do Politi, bo ten ieft ich kurs wexlowy. 
curfum cambislem fe | Konftytucya zaśanni 171 7mi zlcto,y frebrną 
refert, qui neque per | monetę do pewnego redukuiąca quantum, 
Civitatem, neque per | „tylko do przyf21ego redukowała Seymu. Co 
Mercatores 《edanen | do pierwfzego: Refpondetur negative; bo wex- 
fes, fed unice pro ratio- | le po całey idą Europie, y we wizyftkich 
neCommerciorum con | Panftwach, w żadnym iednak złoto, tak wy- 
fiituitur, iniquum 4060 | fokiego, iak w Gdaniku nie ma dla tych wex- 
foret amercat ribusGe-' low kurfu, tylko {woy wfzędzie przyzwcity 
danenfibus poftulare:ut | iako yw Hollandyi Czerwonych Złotych nay- 
aureos  Hungaricales | lepfzych kurs, tylko po złctych Holender- 

-cariori pretio coemptos | fkich pięć, Sztywrow pięć, co facit, złotych 
viliori alis relinque- | Prufkich osiem, grcfzy fiedm, y 00134 Polikich 
rent. złotych fiedmnaście, grofzy iedena$c e, fzelęg 
ieden,y w tym ie dla fiebie Gdańfzczanie z Ho. 

landyi pozyfkuią kurfie, a po iedenaście zło- 
tych Pruikich, złot. Polikich dwadzieścia trzy 
grofzy fześć, fzelągow dwa czyniących.a cza- 

| fem y podwanascie złotych Pruikich ie wyda. 
wali do Polfki, ktore Ichmć defuituiący dla 

złey monety, y w tym kurfie przyimować z 
mufu woleli. Co do drugiego: ieft prawda, 
że Konftytucyą zwyż wfpomniodą anni 1717mi 

Czerwone złote do złot. Polikich osmnaftu, 
y frebrne według gatunkow monety do przy- 
121680 redukow^ne Seymu, ale te naftępuią- 
ce: annorum 1726ti 1736ti Seymy, general- 
na anni 1733tii konfederacya poprawilyz 
tey dyfpozycyi? nie bynaymniey, toć tym ap- 
probowały famym, a do tego y innemi tak 
ikarbu Koronnego, iako y Trybunałow dy- 
fpozycyami kurs re»sffumowany tenże. Aza 

tym, kiedy poślednieyfzemi przynaymniey 
nie narufzony Seymy.  Miaftuż to Gdańfku 

incumbit, w iego, y Konftytucyi anni 1717. 
wdawać fie interpretacyą? bynaymniey.Ow- 
» | (zem. miaftu Gdańfku podnofié wyżey mone: 

3 In- | tę 
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Tnanes porro ac in- 
fructuofz funt querelz 
Dominorum manife- 
ftantium de menforibus 
frumentariis generatim 
allatz, cum Prenobilis 
magiftratus nemini, qui 
de prava menfura apud 
'eundem conqueftus eft, 
debitam juftitia admi- 
niftrationem unquam 
cenegaverit, omnes po- 
tius menfores folenni 
jure jurando obftringat, 
vt jufté metiantur, mo- 
dios etiam feu coretos, 
ut juftam, & squalem 
menfuram habeant, fin- 
gulis annis tempore ver- 
nali, per Deputatos o- 


mnium | 
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te fub confifcationis bonorum pena, in fi- 
mili zakazano exceffu, dowodem konftytu- 
cya Anni 1620mi vol. 3. 372. tit. moneta, 
in tenore fequenti Aieżeliby w Miaftach 
„nafzych Gdank, Toruń, Elbłąg, Krolewiec, 
„Ryga, y infze Portorya chcieli wyzey mone- 
tę podnofić, y wymagać per neceffitatem na 
„tych, ktorzy zboża, y towary fwoie prze- 
„daig, ma każdy nayprzod oświadczyć fie 
„Burmiftrzowi tamtego mieyfca, y relacyą u- 
czynić, & penas (alias confifcationis bono- 
„rum, bo taka ieft wyżey) urgere według 
„tey konftytucyi. A ieżeliby Burmiftrz exe- 
„kucyi nie uczynił, tedy y Burmiftrza, y o- 
„nego Kupca do nas pozwać ma otę kon- 
„traweńcją. A my takie winy, iakie {4 w 
„tey kcnftytucyi opifane zallufznym dowo- 
„dem na Urząd, y na tego, ktoryby śmiał, 
„tę konftytucyą łamać, decernować rofkaze- 
„my. Zkad zważyć exkuze Magiftratu, a 
kontext manifeftu, ieżeli y wtym ich, zich 
uiścić może exceffu. 

Z mierzenia zaś nieprawego zboż Szla- 
checkich, (wym fie wywodzą porządkiem, 
ktory takicby bydź powinien w iftocie, aleć 
właśnie codzienna ukrzywdzonych in con: 
trarium dowodzi praktyka; boć zawfze ci 
Miernicy, a ofobliwiey gdy od kogo, wfwey 
zupełnie nie będą ukontentowani chęci, y 
znacznego na piwonie doftaną datku, wmie- 
rzeniu to przeż złe ftrychowanie, to przez 
potrącanie miary, a Utrzafanie zboża, krzy- 
wdzą przedaiących Szłachtę, a oto fkarżący 
fic u vice Prezydenta, nie tylko fprawiedli- 
wości, ale nawet y famego, przez apprehen- 
fya Miernikow przyfięgi nie znayduia kredy- 
tu. Czego każdy tey fam przez fig doznaią* 
cy krzywdy dowodne da świadećtwo. 

Podatek troiakowy przy Bramach, Ze 2 
iprzvbywaiacych nawet y Szlachty zdziera 
| Miafto, y fwym wlafnym nie dawno poftano- 

| wiony wymyllem, z tym fig w ninieyfzym: 
M nie 
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mnium ordinum exami. 
nari, & coxquari curet. 
Nullo praterea niti- 
tur fundamento, quan- 
do Domini manifeftan- 
tes aliis. perfvadere co- 
nantur, portas Civita- 
tis. pro libitu, inter- 
dum etiam de die, clau- 
di, & ab iis, qui in- 
trare, vel exire volunt 
tres groffos exigi. Clau- 
duntur porta ítato tem- 
„pore circa occafum fo- 
jis utiin omnibus be- 
ne ordinatis, & muni- 
tis urbibus fieri folet, 
& cum olim, claufis 
poft fonitum campana 
Portis, aditus vel exi- 
tus omnibus interclufus 
erat, ante hos fere 
tirginta annos in ma 
jus Civium, & Incola- 
rum, nec non .adven- 
tintium, & exeuntium 
commodum ordines 
Civitatis conftituerut, 
ut unicuique per inte- 
gram poft sonitum cam- 
panz horam, aditus & 
exitus solutis pro qua- 
libet persona tribus 
groflis liber effet. Quz 
ordinatio etiam Celfifii- 
mis,& Jlluftriflimis pro- 
ceribus Regni illo tempo- 
reinhac. urbe commo- 
rantibus admodum pla- 
cuit, qui solutionem ifto- 
run trium groflo- 
run dignitate sua non 
E indi- 


| nie tai remanifeście, ale ten excels trzema 
| ułagadza racyami, pierwfzą: iż w dzień Bram 
nie przymyka nigdy, tylko dla befpieczen- 
„ftwa w zwyczaynym przy wieczorze czaśie, 
„Druga: Ze za troiakami godzinę po wydzwo- 
„nieniu, aprzychyleniu Bram w pufzczać 
»poftanowili dla przeiezdzaigcyh wygody, 
„a więc bez krzywdy, Trzecia: Ze nie przez 
„żołnierzy ten fig wybiera podatek. Co do 
pierwízey negatur per omnia; bo każdemu 
Bramy Gdanikie przebywaiącemu wiadomo, 
żę to w Święta przed południem od godziny 
ofmey, do dziefigtey po południu, od drü- 
giey do czwartey, to y winne czafy, gdy 
im fig tylko przewidzi wfzyftkie przychylaia 
Bramy, a od przeiezdzaigcych na ten czas, 
żołnierz uchylaiący Bramę, ten wymufza pò- 
datek. A zwieczornego, godziną wczesniey- 
{zego przed aktualnym zawarciem, Bram 
przychylania co za befpieczeńftwo Miafta, 
albo przeiezdzaiących wygoda? in Decembri 
o czwartey po wydzwonieniu do troiakow 
przychylaią Bramy godzinię, zamykaią 0 pią- 
tey. Gdyby tedy bez przychylania o teyże 
godzinie piątey, zawarto Bramy, toć zwię- 
kfzą wygodą, bo y bez fzeląga do teyże piątey 
wyiachalby każdey godziny. A wízakze y 
wtym troiakowym czasie, rownoż iak y 
przez cały dzień, y zły y dobry też przeic- 
2028 Bramy, dla Magiftratu tylko iednym, lub 
kilką każdy troiakami lepfzy, ktoremi fiebie 
ludzi, y konie opłacić musi. Toć y befpie- 
czenítwa Miaftu nie przynosi żadnego, tylko 
zdzierlka Magiftratu Gdańfkiego nafyca chci- 
wość. W ręce to prawda oddaie fie wybier- 
cy, czyli do krupki to wymyślne zdzierftwo, 
ale do niego, z płacenia nie co wymawiaiq- 
cych fię, gwałtownie przytrzymywaniem, 
fukami, groźbami, fzarpaniami przymufza- 
ią żołnierze, na wielu dyftyngwowanych le- 
| dwie nie codzienne takowe attentuiący im- 
| petycye, iakowey y Wielmożni Jchmć Kiędz 
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indignam iudicarunt, ut- 
pote, qua plane ultronea 
cít,& anemine exigitur, 
quiftato tempore urbem 
velingreditur, velegre- 
ditur, Neque h&c exa: 
{tio A militibus fit, fed ab 
alis ad id ordinatis ho- 
minibus, 11 vero Exacto- 
ribus, ab. intrantibus, 
vel e xeüntibus folutio- 
nem trium grofforum 
recufantibus vis min» 
tur, vel quod interdum 
factum eft, actu infer- 
tur, inilites, qui ad por- 
tas Civitatiscollatifunt, 
ut turbulentos coerce- 
ant, recte fuppetias fe 
runt 
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| Opat Oliwfki, y Starofta Knyfzyńfki, kiedy 2 


pierwízego poiazdu konia wyprzegli, y potad 
trzymali, pokąd tak troiakowego nie zapła- 


|cił podatku, iak y zapafzą konia, drugiego o 
| nie zapłacenie tego podatku z całą Familia, y 
|$, p. Jasnie W. Woiewodziną Pomorfką Matką 


| Jego z miafta wypufzczaé nie chcieli przez 
kilka niedziel, aż po kilku odebranych J. K. 
| M. refkryptach, y Kanclerfkich liftach Im ten 
|naganiaiących poftępek ledwie tego zanie- 
| chali) także wiele innych w początkach tego 
| uftanowionego zdzierftwa doznawali prakty- 
|ki. Ale gdyby y tych nie było dowodów, 
| ktore fą bez liczby, to fam Magiftratu Gdań. 
| ikiego powtorny 29. Łipca 1754. Roku pod 
| Tytułem: Senat Gdańfki wydany, przez 下 fa- 
bę publikowany, y po wfzyftkich poprzybi- 
jiany Bramach edykt do tegoż podatku tro- 
liakowego Szlachtę, y wfzelkiey kondycyi 
| ludzi oprocz Senatorów Polfkich, Miniftrow 
| Cudzoziemfkich, y Woznic podciągaiący (bo 
dawniey wolno przypufzczano Szlachte ) 
| doftateczną exekucyi 1680 ieft próbą gwalto- 
| wney, w ktorym na opponuigcych fie, y nie- 
| chcących płacić iakieyzkolwiek bądz kondy- 
jcyiludzi karę detencyi y dotaczek przy- 
kucia, włożyli. Toc ieft gwałtowną wydzie- 
jrany exekucyą, A ieżeli Miafto Gdantk ma 
moc, y Prawo uftanowiania podatki? albo 
gdyby ten podatek Przywileien Krolewfkim 
i konftytucyą Koronn4 approbowanym miało 
| fobie nadany, lub przynaymniey Ziem Pru- 
fkich pozwolony Làudem Generalnego Kon: 
1 wentu, ieżeliby go odSzlachty, y ich pod: 
| danych, także Duchowńych, od wfzelkich ceł, 
mytow, wodnych, lądowych, moftowych, 
grobelnych, y innych etiam Prawami uchwa- 
lonych, uwolnionych wiecznie, Miafto wy- 
| bierać powinno? doftatecznie przy explika- 
cyi podatku akcyzy probowalo fig. wy: 
CY . 
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le, quas Generofi Do- 
mini manifeftantes de 
canibus movent, qui ad 
arcendos a granariis fu- 
res fumptibus publicis 
aluntur. Canes ifti, 
quorum pracipua vir- 
tus in vigilantia, & mor- 
dacitate confiftit, fingu- 
„lis diebus, tempore,quò 
-nox appetit, Portis, per 
quasaditus ad granaria 
patet, claufis, a vigili- 
bus emittuntur, ut in- 
„ter granaria per plate- 
as, in quibus tempore 
noćturno nemo quidne- 
gotii habet, & qui per 
eas incedit, animo fu- 
randi id facere przfu- 
mitur, libere vagari pos- 
fint. Non vigilum ita- 
que culpa eít, quando 
canes Remiges Pol onos, 
quos in platea depre- 
hendunt, mordent, & 
fauciant, fed naucleris 
incumbit eo providere; 
ut remiges, qui non ra- 
ro furti faciendi causa 
noétu Plateas granario- 
„rum intrant, & in fur- 
toetiam deprehenfi funt, 
tempore nocturno navi- 
gio fuo non egredian- 
tur, cum nunquam au- 
ditum fit canes quem- 
piam. in navigio fauci- 


affe. 
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Straży pfow między fpichrzami nocney 
| dla odrażenia złodzieiow, fzkcda ganić ufta- 
|y. Ale że na też fpichrze otaczaigcey mo- 
tlawie pełno Pollkich z ludźmi pod czas try- 
oru ftatkow, y na traftach ludzi, tak dalece; 
| że czafem y ufunąć fig od Bulwarku ftatkom, 
lub traftom bynaymniey nie znaydzie miey- 
jfca. Ale że zawfze ludzie iedną ulicą w po- 
trzebach fwoich całą nocą w pośrzod tych 
| przechodzą, y przeiezdzaig fpichrzow. Dla 
tego do tych pfow trzeba fzczerey ludzi ftra- 
[Zow pilności. Acz kiedy ci ftroże nie zło- 
| dzieiow, ale częścią przez niedbalftwo, pfow 
| nie ftrzegąc, na ftatki, lub trafty wpadać, y 
tam flifow zażerać, częścią z posrzod fpi- 
|chrzow na Miafta, ulicy, nayczęściey Mate- 
| budy, długie Ogrody, Szafürya, y inne po- 
| bliżfze wypadać, atam ludzi w {wych prze- 
chodzących potrzebach lub tylko z włafnych 
| wychodzących domow, y famych Miefzczan, 
kaleczyć, y pożerać, dopufzczaią onym,iaka 
| przed lat kilką Kupca handluiącego drzewem 
[nazwifkiem Glabacza nie daleko domu fwe- 
| go ftoiacego pfy z pośrzod fpichrzow rofpu- 
| eczone pokaleczyły, y o siedm Niedzielną 
przyprawiły chorobę, (toć y to nie złodziei, 
liak w remanifeście mowią: że tylko zicdzie- 
iow te ply attakuią ) częścią przez zdzierftwo 
gdy fię kto im nie opłaci przechodzący w po- 
| trzebie, nie tylko nie przeprowadzaią iak czy- 
nić powinni, ale czafem pofzczuią iefzcze, y 
| tak o kalećtwo, a częfto y śmierć przyprawia- 
| ia ludzi, (toc ieft: może fig mowić) więcey 
iak dobrowolne zaboyftwo, bo tyrańfkie, A 
| te co fryor dzieią fig niefzczęśliwe na ftatkach, 
He traftach przypadki, y lubo fkarżone za- 
wfze, to od vice- Prezydenta w pośrzod ca- 
| fus fortuitos liczone, a nieukarane nigdy. 
| Owfzem, gdy raz ieden Szyper przechcdza- 
cy, od tych ftrożow, że fie nie opłacił, po- 
Peeran broniąc fię pfy pokaleczył fzablą, 
na zajutrz zato fześćdzieśiąt talerow fkarany 
| fztrafą, 
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fztraffa, y przyarefztowany z ftatkami, po- 
| kad nie zapłacił oney. ‘Toc ieft y w tym 
wielka do ulkarżenia fig, a Miaftu nagany 
| Gdańfkowi materya. 
A fkarge o uftawiczne Miafta, y Miefzczan 
| Gdanfkich w Sadach Grodzkich, Ziem'sich, 
| y Trybunalkich kontumacye, y nieftawie- 
nie fic w fprawach tych, w ktorych meate 
Legum onym podlegli jurisdykcyom; także 
nie dofyć czynienie tych Dekretom jurys- 
|dykcyi, owfzem przeciw ich exekucyom 
| Prawnym gwałtowney podnofzenie revellii 
E tymże Woiewodztwa Pomorikiego zanic- 
$ioną manifeście, pokrywaią w fwym rema- 
| nifescie milczeniem, aleć fię ztych jurysdy- 
|kcyi władzy per omnia, y we wfzyftkich ia 
| genere fprawach wyimuią, 3 wyiętemi mieć 
| wnofzą ofobnemi w tey materyi. wydanemi 
zfwey Drukarni pod tytułami, pierwfzą: 
„Von dem Preufzifchen Adel angenomme- 
,nesund von den Sztidten abgelehntes Poloni- 
„(che Tribunal, w, Niemieckim aliàs; od Szla- 
„chty Prufkiey przyicty, a od Miaft odrzuco- 
„„ny Poliki Trybunał, drugą: Civitatem Ge- 
danenfem Decreto Tribunalitio Lublini nu- 


| 
| 


| 

| 

| 

| 

| 

, 

| „per in felato non teneri expofitio, w Łaciń- 
| kim, ięzykach Roku 1763. edycyami wy- 
| żey 142 wfpominanymi probuigc fig niby Pre 
|; vilegio de inftantiisin judiciis terrarum Prus- 
E fie obfervandis SigifmundiRegis Anni r542. 
jan oes iako w ten czas iefzcze y Szla- 
„chcie Ziem Prukich ultimam in appellitio- 
| „nibus inftantiam, u fądu Krolewikiego wy- 
| ,znaczaiacym, y konftytucyą Ordymcyi Try 
„bunału Koronnego Anni 1578vi. vol. 2 fol. 
„965. od tychże fądow Trybunalikich {pra 
wy.Polikie juris Magdeburgici "Theutonici; 
& Culmenfis, ac fol. 969. Woiewodztwa Pru- 
„(kie zupełnie wyimuiącą, a famemu rezer- 
„wuiącą do fądzenia Krolowi, także poprzy- 
„ięciu regoz Koronnego przez ftan Szlachec- 
ki Ziem Pruikich Trybunału ofobna Anni 
N 1589ni 
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| 1589ni vol:2 fol: 1269. Konftytucyą Sprawy 
| „mieylkie, y inne niektore wedle Trybunału 
| „Koronnego, od Trybunałow Krolewíkiemu 
Waruiacq Sądowi, y poslednieyfzą Anni 1726. 
| „vol 6. fol: 434. aby Spraw Mieylkich, & Ju- 
| „Lis Regii do Trybunałow nie pociągać, y Try- 
| ,bunaty; iż Jch rozfądzać nie powinny, ale ad 
| forum competens odfyłać maia, fub nullitate 
| „Decretorum oftrzegaiącą w Trybunału kor- 
| „rekturze Konftytucyą. A in fupplementum 
| „czterema wezwanemi z Hiftoryi Prufkiey 
| „przykładami niby okazuiącemi; że lubo Try- 
| „bunały Koronne Miefzczan Toruńczanow, 
| „lub Gdanfzczanow fądzić kiedy chciały, albo 
|y iuż ferowaly Dekreta, to zawfze Krolowie 
| „fwemi lub Prozekucyi dalszey, fprawy (ie- 
| „żeli iefzcze nie odłądzoney ) lub exekucyi, 
| „Cieżeli iuż ofądzoney ) tamowali, y zakazy. 
j „wali, a Dekreta Trybunalskie | kaffowali 
| Relkryptami, lub też w Affefforkich, przy- 
„pozwawszy Szlachcica, fądach. 

|  „Przydałąc: że Nobilitas Ziem Prufkich in 
| „Anno 1637. Miaftom fwym proponowała, 
| „aby in caufis ex ré bonorum terreftrium w 


| each Ziemfkich cdpowiadaly przynaym: 
„niey, ale miaftaodmowily zupełnie; iż ni 
| dy y wZadney {prawie przed {adem Szla- 
„checkim odpowiadać niechcą. Zaś in Anno 
„1599: że ordines Terrarum Prufliz {wym 


| „lak naymocniey żaleciły Pofiom, aby na Sey- 
„mie Generalnym oitrzegali pilno; iżby mie- 
| fzczanie do fadow Grodzkich, Ziemfkich, 
„lub Trybunalikich nigdy pociągani nie byli. 
Na co refpondetur; a nayprzod co do Praw 
in tutamen miaft Prufkich, a argumentu Ma- 
giftratu Gdanikiego przez niegoż w tych cy: 
towanych edycyach, y tu wyliczonych, 26 fą 
iftotne, więc nic fprawiedliwfzego tylko ich 
exekucya, y obferwa, iak fa opifane, zupełna; 
bo kto przeciwi fig Prawom, ieft rebellizuia- 
\cy onym, y karom w nich przepifanym po- 
dległy. — Y iako przerzeczony Inftantiarum 
Pzywiley 
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Pzywiley z miaft, y ich Sadow Prufkich do 
Krola appellacyą wyznacza, tak w fprawach 
Sądowi mieyfkiemu podległych ( ktorych ge- 
nera z konftytucyiwylicza fie niżey ) niegdzie 
indziey, tylko do Sądow Zadwornych appel- 
lacya iść powinna; ale fprawy Sądowi miey- 
fkiemu nie przyzwoite, też fądy nie per appel- 
lationem do Sgdow Zadwornych wyfyłać, ale 
ad forum competens, wediug wielokrotnych 
Praw, de Evocatione poftanowionych, tak wv- 
żey citowanych niektorych, iako y innych 
wielu odfyłać powinne, a inaczey czyniące, fa 
przeciwne, y rebellizuiące Prawom de evoca- 
tione, & defecuritate Szlachty wielekroc pow- 
torzonym, y karom wonych  przepisanim, 
aw Urzędzie Grodzkim Staroscinfkim, lub 
Woiewodzkim do windykowania ftatutem. 
Toruńfkim Anni r520mi Conftitutionibus 
Ducatńs Prufiie Gedanenfibus Anni 1526ti, & 
Thorunii conciliatis Anni r538vi, y Krakow-: 
fkiemi Anni 1527mi y innemi Konftytucyani 
tenże ftatut Toruniki ręafumuiąceni do win- 
dykowania wyznaczonym podległe. Tako 
Konftytucye wyżey wyliczone fprawy miey- 
fkie, iak Polfkie, tak Prufkie, rownoż y bez. 
naymnieyfzey dyftynkcyi ( bo iak pierwfzą. 
anni 1578vi Juris Magdeburgici Theutonici, 
& Culmenfis Polfkim , tak y powtorną anni 
| 1589ni mieyfkie) co ieft iednoZy inni niekto- 
| re wedle Trybunału Polkiego opifania a nie 
| więcey, Prulkim excypowano Obywatelom) 
gs Trybunałow wyimuia Sądu, tak in fatis- 
fa&tionem tych Konftytucyi fprawy mieyfkie) 
| ktorych genera w IKonftytucyi anni 1533tii 
vol. 3. fol. 797. in tenore fequenti: Co fie 
„zaś dotycze caufas, & aftiones civiles mere 
„iurisdićtioni civili fubie&tas, zwłafzcza ra- 
„tione Jurisdićtionis Bonorum, & fundorum 
„civilium w miaftach: o fukceflye po Miefzcza- 
,ninie,albo Miefzce, także o fprawiedliwość z 
„„Miefzczan, iako yo Kontrakty, długi, han- 
„dle, excefiy Res Miefźczany uczynione, y ` 
2 0 
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| „o infzych wfzelkich, ktorzy Juri civili Ma- 
| „gdeburgenfi fubfunt, o takowe miafta, y 
| „Miefzczanie niegdzie indziey pociągani być 
maia, tylko cum appellatione poft Curiam 
„Z oftrzeżeniem wyliczone) do Trybunatow 
JKoronnych pociggane być nie powinny, y 


„ktoby pociągał, byłby przeciwny, y rebelli-. 


„zuiący Prawom, a ztd karże onych podle- 
|»ely: MAH 
| Ze zać taż fama Konftytucya anni 1633tii 

confequenter po dopiero cytowanym pun- 
|kcie pifze: nie dćroguiąc w'niczym Prawom 

de fecurit:te Judiciorum uczynionym, kto- 
rym wfzelikiey kondycyi ludzie in criminali- 
| bus podl:gać maig. Także o nie oddawanie 
i podatków uchwalonych, iako yo niedofyć 
| uczynienie uftawom Urzędow Woiewodzych, 

Starościnych, ktore in fuo robore zoflewu- 
| iemy. lakoZ y ofobnemi o befp eczenftwie f4- 
| dow, y z iazdow wizelak ch, anni 1507mi vol. 
| r. fol. 363. y wyżfzemi ft:tutami , anni 1339. 
| vol.eodem fol. 548.anni 1578vi vol. 2.£. 965. 

anni 1598. vol. 2. fol. 1512.anni 1607mi Vol, 

eodem fol. 1616.anni 1611mi vol. 5. foliis 3. 

& 7.anni 1616ti vol. eodem fol. 273. anni 

1613. vol. 3. fol. 174. anni 1726. korrekturą 
Rd gts vol. 6. fol. 439. y innemi wielu 

konftytucyami zgwalcenis befp'eczenftwa Są- 
| dow, y ziazdow wfzelakich na kazdym gwał- 
| towniku , iakieyzkolwiek bądż kondycyi w 
| tychże fądach, ktorych lefa fecuritas „az iaz- 


| dow w nayblizfzych fądach Grodzkich,y Try- 


nee windykować in pena capitis, & ali- 
is temiż Prawami impofitis wyznaczono. Tak- 
że o Podatki uchwalone z:trzymane z Reten- 
torami iakieyżkolwiek kondycyi ludzmi, etiam 
Miefzczany w Grodach wfzyftkiemi Univer- 
fałami podatkowemi, iako y konítytucyami 
anni 1611mi vol. 3. fol. s. anni 16131 vol. 
eodem fol. 24^. W Ordynacyi Trybunału fkar- 
bowego anni 1618vi vol. 3. fol. 324. an.1620. 
vol. eodem fol. 378. anni 162 1mi vol. Pa 
| ol. 
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fol. 423. anni 1629ni vol. eodem fol. 653.an. 
1632di vol. eodem fol. 711.anni. 1654ti vol. 
4.fol. 445.anni 1658vi vol. eodem fol. 315. 
y wízy(tkiemi, a ofobliwie fkarbowy Trybu- 
nal continuo aż do oftatniey anni 17366 reaf- 
sumuigcemi w trybunałach lub głownych, 
lub fkarbowych prawem czynić, a Statoftom 
z nich fkuteczną czynić exekucyą przepisano. 
Toć in fatisfactionem cytowanych Praw w 
tych o zgwałcenie befpieczenftwa, y ziazdow 
wfzelakich, o zatrzymanie Podatkow Prawen 
uchwalonych fprawach wfzelkiey kondycyi 
| Ludzie, y Miefzczanie, iak Policy, tak Prufcy 
| rowno nie excypowani, iuż nie iako Miesz- 
10060 iako Violatores fecuritatis publicz, 
& Retentores Contributionum publicarum 
|w Grodach, y Trybunałach odpowiadać po- 
winni,a nie odpowiadaigcy fą przeciwni, y 
;Rebellizuigcy Prawu, y karom Jego. A exe- 
kucyi Staroftow, w Prufiech zas Woiewodow 
| podlegli: A > | 
| Ze zaś Konftytucye Anni 1667mi vol: 4. 
| fok 917. waruiąc befpieczeńftwo S.natorom, 
| Polom Ziemfkim, y fędziom fądow wfzelakich 
ftatutem Anni t5romi vol: 1. fol: 372. pod 
karą śmierci oftrzeżone, zgwałcenie on?goz 
w Trybunatach po przypozwaniu in vim ter- 
| mini raćti na wfzelakiey kondycyi gwałto- 
| wnikach ścigać każe Anni 1670mi vol. 3.fol. 
| 64. Anni 1726ti, vol. 6. fol. 480. Desutrtom 
| Trybunatow Koronnych, y Litewikich wi- 
olencye na ofobach, żonie, dzićciach, y do- 
| brach. ich przez kogożkolwiek czafu ich fua- 
kcyi attentowane w {wymže Trybunale ka- 
zdemu windykować przepifuią, y taż oftatnia 
| Anni 1726ti. vol. 6. fol. 425 w korrekturze 
Trybunału konftytucya takowym fprawom 


|dla akceleracyi regeftr fpecyalny codzienny 
| termifiorum tactorum &c. naznacza. Toć 
| in fatisfactionem tychże Praw wfzelkiey kon- 
dycyi ludzie, y Miefzczanie tak Polícy, iak y. 
Prufcy, że od nich nie wyieci, iako violatores 

| O fecuri- 
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i fecuritatis publice w fprawach*o zgwałcenie 
befpieczeńftwa Senatorow, Poliów, Ziemfkich, 
Seymowych, Deputatow Trybunalfkich pod 
czas funkcyi ich, w Trybunat:ch odpowia- 
dać powinni anie odpowiadaiący fą przeci- 
wni, y rebellizuigcy Prawu &c. 

| Ze zaś ftatut Anni 1507mi. vol. 1. fol. 
361. Konftytucye Ani 1589ni. vol. 2. fol 1276. 
Anni 1629ni. vol 3. fol. 604. Anni 1677mi 
vol. 5. fol. 460. z wfzelkiey kondycyi Dobr 
Krolewfkich, Duchownych, y Szlacheckich 
ludzi cła, y myta, y inne podatki nieflufznie 
wymagających w Grodzie przed Starofty. 

| Anni TSs38Vi vol. r. fol. s18. Anni 158Imi. 
vol: 2. fol. 1013. Anni 1588vi. v l. e dem fdl. 

11222. Anni 1589ni. vol eocem fol. 1285 An- 
ni 1607mi. vol. eodem fol. 1631. Anni 1653tii- 
vol. 4 fol. 409. Anni 1654. vol. eodem. fol. 
456. w Trybunałach, Grodach, y każdym f2- 
dzie, yUrzędzie gdzie pierwey d niefiony be 
dzie. Zaś Anni 1598vi. vol. 2. fol. 1457. An- 
ni 16o1mi. vol. eodem fol. 1504. Anni 1^47mi. 
vol. 4. fol. 112. Anni 1710mi, vol. 6.fol. 183. 
Anni 1726ti. vol. eodem fol. 449. przcifew 
Trybunalach peremptorie kary konfifkacyi 
Dobr, y inne temiż Prawami przepifane ści- 
pac każą. A wyrazniey konftytucye prze- 
rzeczone Anni 1538vi. vol. 1. fol. $19. Też 

| Prawa wfzyftkie tam quo ad forum, quam 
‘qué ad pznas y do Miefzczan rościągaląca 
„Anni 1588vi. vol. 2. fol. 1241r. tak pifząca: 
„Dekreta Trybunalkie o nielufzne myta 


| „branie na Miefzczany teraz, y napotym u- 


| „czynione, żeby in dubium nie były woko- 
| wane, poftanawiamy; aby Miefzczan o zły 
„przewod ratione Decretorum ejufmodi in- 
„jufta exaćtionis Theloneorum nigdzie in- 
,üziey nie pozywano,iedno na Trybunał, a 
|,przypozwami zadwornemi exekucya Dekre- 
„tow Trybunalfkich hamowana bydź niema, 
„gdyź Dekreta Trybunalne maia we wfzy- 
| ,,{tkim nienarufzone zoftawać, pod też pod- 
„daią Prawa y juryfdykcye. ‘Loc in fatisfa- 
l ,GCionemn 
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| „Stionem wfpomnionych Praw Miefzczanie 
| tak Polfcy, iak y Prufcy rownież, y bez ex- 
cepcyi przycifnieni Prawem, iako y wfzel- 
kiey kondycyi ludzie, cła, myta, y inne płacz 
nieiufznie wymiagáiacy, w fprawach injufte 
extorti thelonei w Grodach, y trybunałach 
| peremptorit odpowiadać powinni, a nieod- 
powiadaigcy {4 przeciwni, y rebellizuiący 
Prawu, y karom iego, a exekucyi Staroitow, 


(vw Prusiech zaś Woiewodow podlegli. 


Ze zaś konftytucye Anni 1607mi. vol 3. 
fol. 1605. Anni,t611:mi. vol. 3.fol. 12. Anni 
1659ni vol. 4. fol. 599. Anni 1678vi. vol. 5. 
fol. 583. falfzywa monetę, lub w złey lidze 
biiących wfzelakiey kondycyi ludzi pro pena 
peculatus irroganda do trybunałow. ZAŚ 
| Anni 1685ti. vol. s. fol. 721. y Miafta wyra- 

ínie dokładaiąc Prufkie ad forum quodvis 
pozywać wyznaczaią. Toć in fatisfaćtionem 
| tychże konftytucyi y Miefzczanie tak Polfcy, 
iak y Prufcy od tych wraz z wfzelkiey kon- 
|dycyi Indémi nie wyieci konftytucyi, falfzy- 
wa, lub w złym walorze non juxta ligam |m- 
| perii kuiący monetę, w fprawach o fałfzy. 
| VA lub w złey lidze bitą monetę, w Tryou- 
natach; & in quovis Judicio odpowiadac powin- 
m a nieodpowiadaiacy, 18 przeciwni, y revel- 
lizuiący Prawu, y Rygorom iego, a exeku- 
| cyi Staroftow, jw Prusiech Woiewodow pod- 
egli. | 
"Ze zaś konftytucye Anni 1670mi. vol. 5. 
fol. 59. Anni 1685ti. vol eodem fol. 729. An- 
[ni 1726ti. vol 6. fol. 427. w fprawach Aria- 
| 


‘nifmi, Apoftafie, Atheif ni, Herefis, blafphe- 
(mix. notorieque Divini nominis læñonis, 
'Sacrilegii, & obfangvinolationis in Eccle fia 
| z wfzelkiey kondycyi ludzmi in his obwi- 
| nionemi, & eotum fautoribus complicibus 
fad Trybunalfki. W nim dla iak nayprędfzćy 
fprawiedliwości ofobliwy takowych fpraw u- 
ftanawiaiąc regeftr, wyznaczyły. ‘Tos in fa- 
- | tisfa&tionem: cytowanych Praw, y Miefzcza- 
2 | nie 
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| nie tak Polfcy, iak Prufcy na takowe fpra. 
[wy w trybunałach odpowiadać powinni, a 
| tieodpowiadaiący fà przeciwni, y tebellizuią- 
| cy Prawu, y rygorom onegoz, a exekucyi to 
| Staroftow, to Woiewodow podlegli. | 
| Ze 285 Statut ''oruáfki Anni r520mi. vol. 
a. fol. 396. y poslednieyfze Anni 1527mi. 
| vol. eodem fol. 477. Anni 1538vi. vol eo. 
| dem. fol.521. Anni 155omi. vol. 2. fol. 296, 
| Anni 1633tii. vol. 3. fol 797. y wfzyftkie in- 
fa tenże reaflumuiącz ftatut, konftytucye 
| Butmiftrza, y Radnego Miafta tego, ktorego- 
by -Urząd Szlachcica in recenti crimine bez 
| Starofty fądzić poważył fie, przed Staroftą 
| Grodowym, w ktorego Powiece toż Miafto, 
smiercig karanych mieć chce. Także ordi- 
| natio Ducatüs Pru(fiz Gedanenfis Anni 1526ti 
vol r. fol 456. y konftytucye Ziem Pru. 
| kich ‘Lorunikie. Anni r538vi. vol. eodem 
ifol. 544. iż Miefzczanie Prufcy Szlachte, y 
| ich poddanych przytrzymuiacy, arefztuiacy, 
Jukrzywdzonemu, y Woiewodzie winę prze 
|padac maig, dyfponuią. Toc in fatisfaGtio- 
imam wyliczonych Praw Miefzczanie tak Pol 
fcy, iak Prufcy za fądzenie w fwym Miey- 
| {kim Urzędzie Szlachcica, choćby in recenti 
crimine, przytrzymywanie, y arefztowanie 
onego lub poddanych iego, iedni przed Sta- 
roftą, drudzy przed Woiewodą odpowiadać 
powinni, a nieodpowiadałący 13 przeciwni y 
| rebellizuiący Prawu, y karom iego, a exeku- 
cyi iedni Staroílow, drudzy Woiewodow 
podlegli. TI 
Ze zaś Konftytucye Anni 1s98vi vol 2. 
fol: 1453. Anni 1631mi vol 3. fol: 684. Anni 
| 1637vi vol: eodem fol. 935. Takowym, kto- 
| rzyby mandatamidofądow Zzdwornych fpra- 
|wy fędowi Ziemikiemu należące, wyciągali 
Horum w Trybunałach pro pena 500 marca- 
rum irroganda do odpowiedzi wyznaczyly ; 
IT oć ewokuiący Szlachte do fądow Affeffor- 
Ds Miefzczanie o tęż ewokacyą w Trybuna. 
łach 
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|'ach odpowiadać powinni, a nieodpowiada- 
iący, 但 przeciwni, y rebellizuięcy Prawu, y 
Rygorom. Jego, a cxekucyi Staroftow, lub Wo- 

| iewodow podlegli. | | 
Ze żaś Konftytucya Anni 1647mi vol: 4. 
| fok 134. Miafta Prufkie ex re actorum judicii 
| fui fcabinalis, o depaktacyą, y inne inkonwe- 
|niencye w Trybunale Piotrkowfkim do odpo- 
| wiedzi przycilka. Toć in fatis factionem oney 
miefzczanie Pruscy ex re actorum iudicii fui 


| fcabinalis w TrybunalePiotrkowfkim odpowia- 


dać powinni, a nie odpowiadaigcy, fą przeciw- 
| ni, y rebellizuiący Prawu, y karze Jego, a exe- 
kucyi Woiewodow podlegle. 
Ze zaś Konftytucya Anni 1659ni vol: 4. fol: 
| 597. Miefzczanom wfzyftkim po Miaftach for- 
tece maiącym, o wfzelkie krzywdy, fzkody, 
zgwałcenie, utracenie, wydanie depozytow , 
y o inne excefTy popełnione ad Jnftantiam cu- 
jufvis Jnjuriati w Trybunale Koronnym ex 
cruda citatione inter caufas Fisci fprawowac 
| fig każą, Iako y poZnieyfze Anni 1673. vol: y. 
| fol: 12 1.fwieżo cytowana réaffumuigc Kontty- 
tucyą, toż Depozytow Sylacheckich w Mia- 
| tach, Frotecach oftrzegaią befpieczenftwo. 
| Loc in fatisfactionem Ich miefzczanie przci- 
pete po Miaftach fortece maiacy o wfzelakie 
krzywdy, y gwałty w Trybunale odpowiadać 
powinni, a nie odpowiadaiący, {4 rebćllizuiący 
Prawu, y Rygorom Jego,a exekucyi Staroftow, 
lub Woiewodow podlegli. 

Ze 238 102 dawnićy cytowana Anni 1633tii 
| vol: 3. fol: 796. w ten fens: Zabiegaigc temu; 
| żeby między Ludzmi ftanu Szlacheckiego, a 

„Miafty nafze mi Jurisdictionesnon confundan- 
„tur, poftanawiamy; aby każdy actor fequa- 
„tur forum tei, ado Prawa nie należącego ie- 
| „den drugiego nie pociągał, ale według daw- 
„nych Praws' aby Miafta, ktore Bona terre- 
„tria in commnne obtinent, in caufis, & in- 
| juris mere .terreftribus, iako o wydanie Pod- 
| „danego.o fprawiedliwość z tychże Poddanych, 
| 


ac in caufis cxdis, & fangvinistakze o zepfowa- 
P nie 
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niegr anic per Commiffionem uczynionych, in 
caufis occupationis Fundorum meré terreftti^ 
um,in caufis excifionisnemorum,borrarum, fyl- 
varum, ac in caufis proprii laboris, y o inne 
wfzelakie liquidi Juris terreftris, byli powin- 
ni fortim terreftre pati, iako kaźdy Szlachcic 
fine quavis appellatione, & profecutione poft 
curiam, ale tylko na Trybunał przepifuie 
Konftytucya. Co y dawnieysze Anni 1538vi 
Thorunentes vol: r. fol: 544. & Anni 1550mi 
Vol: 2; fol: 596. oftrzegaty konftytucye, Toć 


| iń fatisfactionem Prawa, Miefzczanie Dobra 


trzymaiący Ziemfkie, w (prawach w Konftytucyi 
wyliczonych odpowiadać w Grodach, Ziem- 
ftwach, y Trybunałach powinni; a 116 odpo- 
| wiadaiący, {4 przeciwni, y rebellizuig¢y Prawu, 
y Rygorom Jego, a exekucyi Staroftow, Czyli 

| Woiewodow podlegli. —— 1 | 
Tak ieft więc, y tak bydź powinno według 
Praw Kotonnych (ktore iak cała z Korony 


| Polikiey, W. Xieftwa Litt: y Ziem Priilkich 


złożona Rzeczpos:, y wfzyftkić Jey uchwalaią 
| tany, tak żaden tych Pańftw Obywatel bydź 

nie może od Jch wyięty obowiązku, chybaby 
| był w końtexcie tegoż Prawa, excypowany 
wyraźnie, 26 w Sprawach Mieyfkich mere Juris 
Magdeburgici, Theutonici, & Culmenfis, kto- 
| tych genera Anni 16 33ti vol: 4. fol: 797. w yli- 
| cza konftytucya; do fadow Gródzkich, Ziem- 
kich, y Trybunalfkich Miafta, y Miefzczanie 
tak Polfcy, iako y Prufcy pociagani bydź nie 
powinni tylko odpowiadać w Magiftratach 
cum appellatione poft curiam. Ale w fprawach 
6 zgwałcenie befpiecżeńftwa fadow, ziazdow 
wfzelakich, Ofob Senatótlkich, Polow Ziem- 
fich, y Deputatow Trybunaltkich y Jch cze- 
ladzi, także fędziow wizelakich podczas Jch pu- 
bticznych funkcyi, iako gwałtownicy befpie- 
czeńftwa publicznégo, o zatrzymanie Podat- 
kow publicznzch, iako Retetitores publicz ps- 
cun'x. O nie flufznie wydarte cła, myta, y in- 
ne iakimź kolwiek nazwifkiem płace, iako De- 

pactatores, 


E ——— MBA 


Remamyjejł Gaaufki 


Roztrząśnienie Pemanifeftu. 59 


pactatores. O fałfzywą, lub w złey lidze bitą 
monetę, iako falfarii, w fprawach Arianismi, 
Apoftafiz, Atheismi, Herefis, blasphemiz, 
notoriz divini nominis lzfionis, facrilegii, 
& obfangvinolaticnis in Ecclefia, iako fide- 
fragi blafphematores, violatores immunita- 
tis Kcclefiaftice &c. Także w fprawach o fa- 
dzenie Szlachty bez Starofty, iako y przy- 
trzymywanie, arefztowanie onych, y podda- 
jnych ich, iako Convulfores legum, & tur- 
batores tranquillitatis publice, w fprawach 
lo ewokacyą za Dworem, iako transpreflores 
|legiss w fptawach ex re a@orum Judicii 
fcabinalis o depaétacye &c. iako Officia Cans 
| collation, w kortecach okrzywdy, fzkody, 
zgwałcenie, utracenie, y wydanie Depozy- 
| tow attentowane, iako violatores pacis, & 
| depofitorum, in caufis, & injuriis terreftribg, 
|owydanie poddanego, o fi prawiedliwość z 
tychźć poddanych, in caufis czdis, & fangvi- 
| nis, o zepfowahie grańic per Commifionem 
uczynionych, in caufis occupationis fundo- 
| rum terreftrium, in caufis excifionis nemo- 
rum, Eorrarum, fylvarum, ac in caufis pro- 
| prii laboris, y innych wfzelakick liquidi ju- 
ris terreftris, iako Pofefores bonorum ter- 
| wetlług Praw wyżey z ofobna, circa 
quodlibet forawy genus cytowanych w fą- 
| dach Grodzkich, Ziemfkich, y Trybunalfkich 
odpowiadać powinni, bo tak & Anni 1611mi.- 
vol. 3. fol. 26. aby Miafta in caufis juris ci- 
vilis Magdeburgenfis do fadow Ziemfkichex- 
tra forum pociągane nie były, ale by Mie- 
fzczanie przed Magiftratem, a Magiftrat przed 
K rolem odpowiadał, waruiąca. Exceptis iis 
caufis ktore 14 Prawem pof, politym wyrażo- 
„Ne, o ktore jure terreftri (prawować fię po- 
„Winni, a refpećtu bonorum terreftrium, kto- 
are Jure hexreditario trzymają. Tedy o te 
„Ktzywdy, ktoreby ex re, & occafione-onych 
„Dobr zachodziły, in foro terreftri fprawo- 
| wać fip powinni. Oftrzega konftytucya. 
上 2 10 
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To ta daie fie według Praw, Miefzczanow 
fpraw,od Mieyfkich jur s Magdeburgici, Theu- 
tonici, & Culmenfis dyftynkcya, a na argu- 
ment Magiftratu Gdanfkiego, y cytowane ie- 
| go in allegatislibellis Przywiley inftantiarum, 
y konftytucye, odpowiedź. Teraz do Hifto- 
|i rycznych probacyi przyftąpić należy. 
| Hiftorya Prulka zktorey przykładow, y 
allegacyi chce mieć Magiftrat swego argu- 
meńtu, czy uporu probę, ieft przez Lengni- 
cha Syndyka Gdanfkiego deliberaté na po- 
blazenié ukoloryzowanie, y niby wsparcie 
ich uporczywych, abezprawnych żamyfłow 
minio rzetelnosci pisana, z drukarni teyże 
Magiftratu Gdanikiego wydana, więcy mieć 
nigdy,nie może: kredytu, iak y wfzyftkie inne 
całych tych édycyi wniefióńe bez fundamen. 
tow allégacye, a zatym za żadną rozumieć nie 
może fięprobę. Ze zaś przynaymniey w pun- 
ktach do tey wézwanych edyc yi ieft nie rzetel- 
na, to z Praw, ykonftytucyi dowodzić fie bę- 
| dzie. A ndyprzod, codo przytoczońych innu- 
| mero czterech przy kladow niby okazuigcych: 
że kiedy Miefzczan Gdanfkich, lub Toruntkich 
| ktodo Trybun likich pociągał fadow,to Kro- 
lowie zaw{ze,a ofobliwie Wfadytlaw czwarty 
| CKtorego koronacyi Anni 1633tii.konftytucya 
in contrarium warowafa bsfpiecznie ) fpraw 
| z Miefzczany, ieżeli iefzcze nie ofądzonych w 
| 


t 


Trybunale prozekucyą. A ieżeli iuz ofadzo- 
nych, onych exekucyą fwemi, Dekreta Try 
bunalikie kaffuigc, tamowali relkryptami, lub 
w Affeffortkich przypozwawiży Szlachcica, 
też Dekreta trybunalkie znośili fądach. Co 
' że ta z Krolow nigdy bydź nie mogła Pra- 
| ktyka, to każdy przyzna, wiedząc: że Krolo- 
| wie, iako fą Patres Patriz, tak Praw, na kto 
| rych cardo. zawila Oyczyzny, naypierwsi, y 
naymocnieysi. Fautores, y fuper ich tuitio- 
nem {wa na Pacta Conventa wykonywaną o. 
bowięzuią fig przyfięgą, Y Kanclerze do prze- 
| trzegania Fraw, y nie wydawanie nic z Kań- 
| | cellaryi 
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cellaryi przeciwnego Prawu wielokrotnemi obowiąza- 
I ni konftytucyami. A konftytucye, iuż wyżey wypifa- 
na Anni r588vi. vol. 2. fol. 1241. Dekreti trybu- 

nalfkie; iż nigdy nie narufzone bydź maia, oftrzega. An- 
|ni 1607mi. vol eodem fol. 1605. tak pifze: konftytu- 
|cyą o fadziech trybunalfkich warowania ieft powaga 

Dekretow trybunalfkich, y winy 13 uczynione przeci-. 
| wko tym, ktorzyby ie w wątpliwość przywodzić chcie-. 
li, do tey fie przychylaigc, uftawuiemy: aby żadnego: 
„dekretu trybunalikiego, wedle praw, y zwyczaiow {a+ 
„dowi trybunalfkiemu należących uczynionego, nikt 
„in dubium nie przywodzil, ani takowych dekretow fą* 
„dy nafzemi zadwornemi,y feymowemi znośić nie bę- 
„dziemy, y owfzem tak, isko o tym konftytucya wa: 
rowano in fecus facientes anim 'dwertować mamy, An- 
ni 1613tii, vol. 2. fol. 169. Anni r6r8Vi. Vol eodem 
fol. 326, anni ró33tii. vol. eodem fol. 806. podobnież, 
| iak, y konftytucya anni 1667. vol. 4. fol. 926. inferie: 
| „A że wielu koaftytucyi, a ofobliwie anni 1633. powi- 
| „ga dekretow trybunafow Koronnychobwarowanaieft; 
| 
| 
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14 iednak na znieśienie tych dekretow tak ex contro- 
„Verfiis ferowanych iakoin contumaciam otrzymanych | 
„Niektorzy mandata rożne na feym, y zadworem chcąc 
fie relevare, y rygorem executionis Evadere, przeciwko 
„iafnemu prawu wynofzą. Tedy takowe wfzyftk:eman- 
„daty nullitatis deklaruiemy, y dekreta, ktoreby z ta- 
„kowych mandatow modo quocunque in futurum na- 
ftąpiły ważne bydź nie maia, przepifuią. Y ofobne iuż 
wyzey cytowane annorum 1598vi. 1631mi. 163$8vi. 
konftytucye; że nikt nie ma 0502 pozywan zaDwo- 

| rem, tylko ratione bonorum liquidi juris Regii fub pe- 
na goo. marcarum, & aliis w Trybunale vindicandis 

| ztwierdzaią anni 1451 mi. vol. 1. fol. 158. anni 1496ti. 
vol. eodem fol. 249. ftatuta anni 1532. vol. eodem fol. | 
$08. anni 1558Vi. vol.eodem fol. $22, & anni 1550mi 
| vol. 2. fol. 596. konftytucye, refcrypta inhibitoryal- 
ne do fedow, iż z Kancellaryi Koronnych wydawo»ae 
| nie będą fub nullitate ad importunam wydanych in- 
ftantiam, opatruia. Toc in contrarium tych praw ža- 
| den Krol, y iego Kancellarya, a ofobliwiey Wiadyllaw 
| zwarty w {wey koronacyi toż oboftrzaigcy Prawo, ani 
pó inhibitoryalnych do fądow Trybunalikich 
wydawać, tym bardziey onemiz dekretow Trybunal- 
fkich kaflować, lub temiż Szlachcicido fądow Affeffor- 
| | kich przypozywac, y w fądach Affefforfkich, takież 
| Trybunalkię kaffowac dekreta dopuścić nigdy a 
mogł 
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| mogł, y niechciał. A ieżeliby Miafta, Gdantk, y Torun 
przez kondykt z ftronami, y inne w ymyślne, a nie przy- 
zwoite fortele, te kiedy w Kancellaryach Koronnych 
czyniły praktyki, mafz to bydź prawnym, y fprawie- 
dliwym? bynaymniey; owfzem fiufzney godnym na: 
gany ich ruzumiano poftępkiem; ani t kowe prawa, y 
Prawom przeciwne exempla mogą wnośić fequelam, 
bynaymniey. 
Ze za$ tak, a nie inaczey te cztery w edycyach in tu- 
tamen przez Magiftrat Gdaniki wezwane praktyki, ie- 
| żeli wfzyftkie były in effe traktowane : że zawfze fo- 
wicie Miafta te zagadzały ftrony, a potym his filenti- 
bus, albo confentientibus iakie im fig zdało prokuro- 
| wały dla -fiebie kolory, ktorych im tak zadworne, iako 
| Trybunalikie, y Ziemíkie (Partes concordiam tentantes 
I przpedire nie powinne) nie tamowały fądy. lo nas 
| oftatni, a pamięcią, y wiadomością dobrze zafięgniony 
nafzą uczy z Jmć Panem Konopką poftepek, od ktore- 
go Miafto Toruń, o dług przez Miefzczanina winny po- 
zwane, y Zkonwinkowane circa capeffitam Dobr pe- 
| wnych Ziemfkich Torunik ich vi» traditionis przez nie- 
go? poffeflionem, Brata mu zabili, o touti in 03418 ce 
| dis in bonis terreftribus attentatz pozyw ał do trybu- 
| natu, ale potym, y wdługu, y za głowę Brata {wego 
fowicie, lubo nie przyzwoicie ukontentowany in con- 
dicto dekret remiflionisad judicia Aflefforialia dopu: 
Scil, y bez Torunczanow komparacyi. Wfzakże tych 
obydwóch Aktoratow w Affefiorfkich fadach nieatten- 
tówał ni krokiem, ni w Tribunale przed dopufzczoną 
Remiffa zafpokoiony doftatecznie. To co do przy- 
kładow ledwie taka może przefupponi wiara, ale znich 
do argumentu żaden fundament. 

A Nobilitas ziem Prufkich in Anni 1637mi Conven- 
tu Generali terrarum Pruffize miałafz fie prosić Miaft 
fwoich? aby in caufis ex re bonorum terreftrium w 
| Ziemfkich odpowiadaty jurisdykcyach? a Miafta mo- 

głyż fic ich zrzekać? kiedy, 2e: odpowiadać powinne 
tak dawnieyfzemi, iako y poślednieyfzemi anni 161 rmi 
a naywyraźniey anni 1633tii. (ktora, fig wyżey infe- 
rowała ) iuż było decifum konftytucyami, ieżeli więc 
| ta allegacya wiary, aby podobieńftwo mieć może tym 
bardziey argumentu, niech kazáy zważy. Jeżeliby zaś 
ordines terrarum Prufiæ Miaftom in anno 1699. O- 
ftrzegać miały, y fwym ma Seym Elećtionis zalecać 
| Polom, aby do fędow Ziemfkich pociggane nie były, 
| to chyba in executionem Prawa in caufis r civili- 
us 
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bus jurisCulmenfis; bo inaczey mufiałyby były zale: 
| cac Poflom, by ich Miafta z wfzelkich artykułow Mie- 
fzczan juryfdykcyom Ziemikim poddaiących wyimo- 
| wali konftytucyi, co czynić nie mogli in everfionem 
porządku, przez Antecefforow prawy przezornie opa- 
trzonego. Toć y ztey illacyi choćby fie iey nieco do- 
puściło prawdy, to żadnego wnieść nie można do zu- 
| pelnego od jurisdykcyi Ziemikich, Miaf Prutkich u- 
| wolnienia argumentu, a Z przytoczonych w tzyże e- 
dycyi Niemieckiey dwoch przez Autora wykoacypo- 
| wanych pod kolorem Hiftoryi Prutkiey dla Deputa- 
tow Trybunału Koronnego, a w nich całego Stanu 
| Rycerfkiego ufzczerbkow, iednego in paragrapho 4. 
| fol. 13. że w Trybunałach podleysi zaśiadić maig, b 
mieniem niby Polow Pruikich, adrugiego in paragra- 
| pho 5. fo.. 17. że wtychże I rybunałach nie uczeni 
| tym bardziey Praw nyymn'ey wi domi, y mniey roftro- 
ni zafacać by mieli. Jmieniem Fabiana Zehme1 Wo- 

| iewody Malborfkiego pokrytych, możnafz tu bynay- 
| mnieyfzą uwolnienia Miaft Prufkich od Jurisdykcyi 
Trybunalfkich wyrozu nieé probe? nie, bo z tego wy: 
myslonego Autora konceptu Polow pokrytego Pru- 
고 y Woiewody. Malboríkiego pfafzczykiem, oczy- 
wifta tylko powagi 1804 Trybunallkiego, y Deputatow 
iego, do nay wyzízego Prawem wyniefioney gradufu o- 

| kazuie fie lezya, na ktorą tak Polowie Prufcy, rowno 
in equalitate urodzeni, y dobrze na nierozdzieloney fta- 
nu Szlacheckiego znaiacy fig dyftynkcyi, Szlachtę, (Kto: 
rzy według Ordynacyi Trybuuału Koronnego, y in- 
nych konftytucyi fami fzczegulnie Deputatamido Try- 
bunału bydź powinni ) podleyfzemi zowiąc, niepowa- 
| zyliby fie, gdy tych konftytucye anni 1638 vi. vol. 3. 
| fol. 931. anni 1641mi. vol.2. fol. 8. anni 1673. vol s. 
ers 119. z Xiążęty, y naywyzízych preeminencyi lu- 
02011 in paritate ftatus, pra, conditionis, & praemi- 
nentiarum rownaia, y nikogo: nad Szlachcica nie prze- 

| kładaią. Owfzem y poślednieyfza anni 1699ni. vol 6. 
fol. 77. żein xqualitate więkfzego, ani mnieyfze- 
|80, tak y podleyfzego, ani lepfzego nie mafz, 
a Jako y d2Zehnen Woiewoda Malbor- 
(ki mowić, (aby ciż mieli bywać nieuczeni, Praw nie- 

| wiadomi, y roftropni, małey rekognicyi Trybunału 
| Deputaci, ktorych ordynacya tegoż Trybunału anni 
| 1578vi. vol. 2. fol. 963. godnych, Bogoboynych, cno- 
| tliwych, Prawa, y zwyczaiow fądowych fwego kraiu 

2 wiado- 
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14166, y w owych wybierały czafach, ile, gdy każde pra- 


| wo za świeża, wtym ofobliwfzey bywa obferwie, y exe- 


» 4 
u, sunt hee preci 

pusgravaminum capl- 
ta, quæ Generofi Do- 
„mini manifeftantes, 
non quidem motu pro- 
prio, fed quod magis 
verifimile eft, authori 
tate, perfvafionibus, et 
irritamentis male in 
hanc Civitatem anima- 
ti contra Prenobilem 
Magiftratam attulerunt 
et cum ex fis, quae ne- 
glećti$ omnibusinjuri- 
is, et leefionibus, fwpra 
udducta funt, irrealitas 
objectorum gravami- 
hum, faris, fuperque ; 
pateat, proinde fpecta- | 
bilis remanifeftans, con | 
tra omnia contenta va - 
ge, et iniqua hujus ma | 
nifeftattonis, nomine, 
quo fupra; iterufń, ite | 
rumque foleniffime re- 
, manifeftat, préfentis | 
remanifeftationis vigo- 
re, cujus augendé, mi. | 
nuende, melioranda, | 
corrigende, et alterius | 
in ejus locum pońeń | 
dæ plenam Dominis 
fuis Principalibus re- 
fervat faculratetn. 
Quod teftantur Judex, 
et Scabini prafan Ju- 

dicii: í 


(mó) Ex Proth. 
Sigilli) Act. Civil. 
Pu fcabinal. Sta 
LL) rogard. ex- 
tradidit 
Paulus Theophilus 
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Notarius Juratus 
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kucyi, nie mogłby. Na co fi | | 

cucyi, nie mogłby. c wfzvítko if : 

Autora tozwiodlo pioro, y smyk D P irse. 
A kiedyć te wfzyftkie hiftoryczne fabuły, y allega- 


cye przerzeczonych edycyi, uwolnienia Miefzczan od í ; 


jurisdykcyi fądow Ziemikich żadnym bydź nie mog 

wielkiey tylko, y wyuzdaney zuchwałości Magiftri 3 
a Autoralicencyi {a w iftocie dowodem. Toć Mi (zc z 
nie w Grodach, Ziemftwach, y aea i 2 
wach, ktotych genera, z Praw wyliczyło fic wyże nes 
procz fpraw mere jurisdictionis civilis juris Mosa di 
gici, Theutonici, & Culmenfis, {gdom iie. aae 
dwornym odpowiadac powinni, a zatym tufzne, fi d 
wiedliwe manifeftu Weiewodzkiego, o ufta ri tee 
tych fadach Gdanízczanow kontum: cye nie ftawie w 
fig, nie dofyć czynienie dekretom on ych pue > 
GW prawnym seh exexuc Yom, ewaltowne od: ja 
nie tebellii, ufkarżenie. A zaś nader eos 
dzicy zelżywa M gitrata Gdanikiego w fwych | "un 
fżeczonych, piérwfzey Niemieckiey: Von dem b kę 
„fzifcheń Adel angenom:nenes und den Städte pes 
„lehntes Polnische Tribunal. Drugiey Łacińfk ie s CH 
eS gdn decreto Tribunalitio Lu blini sy 
a Pw elato non ténéri expofitio, Edycyach jufty fa 
 *Probówały fięwięć & ré litates ziftot v, & fundamen- 
tà z Praw objectorum zupełnie, ktore obywatele ftanu 
Rycerfkiego Prześwietnego Woiewodztwa Pomortkiego 
nie 102 dobrowolnie, iako bardzity mmnoftwem na ofo- 
bach, y dobrach fwoich, y innych wfpoł Braci attento- 
wanych przez Magiftrat Gdanfki ucitkow zlaty krzewia- 
cych fig bez liczby, y polepfzenia nadziei przym ufze- 
ni, przyzwoicie (wym temuż Magiftratowi wyrzucają 
manifeftem. A za tym uważyć że tylko te Magiftratu. 
tak w manifeściecałym, y iegokonkluzv,in verbis: con 
„tra contenta vagee, & iniqua hujusce manifeftationi: 
c. z 16298 y defpektem manifeftintow dodaney iakc 
wzwyż cytowanych iego dycyach juftyfikacya (a wfzak- 
że fa nową wielkiey, y zuchwaley w Ma piftrocie Gdań: 
{kim abfolutności usifowaney nad ftanem Rycerfkin | 
zeczypofpolitey Stanow 

ktu, a dowodną proba. 


prepotencyi, y wfzyftkich: R 
! także Praw > ka defpe 
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